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ات ريه جز 
اليايات تقرس سس[ 0 الناى 


المنامه ‏ طوكيو ‏ وكالات . وقد بدا اختبار تللقوة بين' 
الانباء - وجهت ايران تحذيرات الدولتين غداة سقوط صاروخ واحن 
جديدة الى الكويت كرد قعل على 
قرار الكويت بطرد خمسة 
دبلوماسيين ابرانيين من بيتهم 
القائم بالاعمال الايراني في الوقت 
الذي لم تعلن فيه بغداد او طهران 
منز ه44 ساعة عن أي هجوم ضد 
سفن في الخليج. / 




























17 6 8 ومقوعءه1 


غ36 لو 4510 .ما 






الصيني 58 على الارا م 
الكويتية. 

وحنر حجة الاسلام فاشمي 
رافسنجاني رئيس البرلمان الايراني 
أمس الاول بقوله أن القوانين 




























الزعيم الفلصطيني يأسر عرفات يرفع شارة النصر ندئ وصوله أمسن قصرالامم المتحدة في جنيف حيث يعقد 
مؤتمر المنظمات غير الحكومية بشان القضية الفلسطينية. لا سلكية من أمف.ب. 


رع هاعر جر 5 حريى ويقجيد ثناد . 
بيروت - وكالات الانباء ا ب الناصري بترقس الاجتماع اللخيمات». 


زعماء «جبهة توحيد وتحرير لينان» ‏ الذي سيعقد يوم غد الاربعاء في وقالت الجبهة انها ستجعل من 
الموالية لسوريا مساء أمس الاول في صيدا بين وفد من هذه الجبهة اولوياتها وقف القتال حول 






'أول اجتماع يعقد لهنه الجبهة التي ومندوبين فلسطيتيين لمناقشة المخيمات الفلسطينية يين حركة 
شكلت في شهر تموز الماضي انهم اقتراح نبيه يبري الذي قدمه في «أمل» والمقاتلين الفلسطينبين. 






كلفوا منصطفى صعد زعي التنظيم الاسبوع الماضي لائهاء بكرب ٠‏ 


اعلان من بلدية غزة 





يعلن للجمهور الكريم أنه تنظيما لحركة السير داخل شوارع مدينة غزة الرئيسية وحرصا 
عل سهولة حركة الصير في شارعي عمر المختار والوحدة والطرق الواصلة بينهما فلقد 0 أته 
اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق ؟19417/4/1١م‏ أن تكون حركة السير على النحو التاني : - 

)١‏ شارع عمر المختار من ميدان فلسطين حتى التقاؤة بشارع صلاح الدين باتجاه واحد نحو 
ل 
ا الوحدة ابتداء من نقطة التقاؤه بشارع صلاح الدين حتى شارع البوسطة القديمة ‏ 
باتجاهين ومن نقطة التقاؤه بشارع البوسطة القديمة متجها غريا حتى شارع يور سعيد 
باتجاه واحد نحو القرب. 

؟) شمارع قهمي بك باتجاه واحد من شارع الوحدة شمالا الى ميدان فلسطين جنوبا ولجميع 
المركبات. 

4) شارع البوسطة باتجاه واحد من عمر المختار جنوبا الى شارع الوحدة شمالا. 

©) شارع رشدي الشوا باتجاه واحد من شارع عمر المختار جنوبا الى شارع الوحدة شمالاء 

ل شارع الشمعة ياتجاه وأحد من جامع الشمعة جنوبا الى شارع عمر اكختار شمالاء 

/) شارع المحكمة الشرعية القديمة باتجاه واحد من جامع الشمعة جنويا الى شارع عمر 
المختار شمالا. 

) شارع الكمالية باتجاه واحد من شارع عمر المختار شمالا الى شارع المؤسسة جئوبا. 

5) شارع المستشقى الاهلي باتجاهين لجميع المركبات. 
)٠١‏ شارغ سوق قراس باتجاهين لجميع المركبات. 
















عد م د عه يو 2س له ياعكاد 
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جنيق - الامع المتحدة ‏ أ.ف, 
اعرب ياسر عرفات رئيس ل 
التنفيذية لمنظمةة'التحرير 
الفلسطينية في جنيف أمس عن 
تاييده لعقد مؤتمر دولى بشان 
فلسطين على أساس جميع قرارات 
الامم المتحدة بما فيها القراران 7517 
للليقة 

وقال عرفات اننا نلح على عقد 
هذا المؤتمر الدولى تحت اشراف الامم 
المتحدة على أساس الشرعية الدولية 
والقرارات الدولية المعترف بها من 
قبل الامم المتحدة والخاصة بالقضية 
الفلصطينية وازمة الشرق الاوسط 


ن حفر 0 عرفات يجتمع بأعضاء 


أكنيست من القوى 
الديمقزاطية باسرائيل 
حجنيف ‏ اجتمع السيد ياسر 
عرفات رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية مع 
اعضاء كنيست من القوى 
الديمقراطية باسرائيل في جنيق 
مساء أمس وذلك على هامش مؤتمر 
المنظمات غير الحكومية الذي يعقد 


في قصر الامم الجتحدة. في جنيف حول , 


القضية الفلسطينية. 

وقد اشترك في هذا الاجتماع 
اعضاء الكنيست ماتي بيلد ومحمد 
ميعاري وتشارني بيطون وتوفيق 
زياد البقية صفحة 2 


زجباد لياع القلء الخوليابع حارف 
صحهيون يروروث معثقل “اغبار ؟ “” 


فضلا عن القرارات الصادرة عن 
مجنس الامن بما في “ذلك القرارين 
16 وكا 

وقد ادلى عرفات بهذا التصريح 
خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع 
الدولي الرابع للمنظمات غير 
الحكومية بشان فلسطين الذي كان 
ضيف الشرف قيه. 

وأضاف أن هنا المؤتمر الدوي 
المقادم يجب أن ينهي الاحتلال 
الاسرائيلي في فلسطين ولبنان 
وسوريا وفي الاراضي العربية المحتلة 
الاخرى. 

واكد عرقات ان العقبة الاساصية 





الوحيدة التي تعترض طريق السلام 
العادل والثابت والدائم في فلسطين 
والسشرق الاوسط هي العقبة 
الاسرائيلية الاميركية 

وقال أن السلام في فلسطين 
يشكل جزءا لا يتجزا من السلام 
العالمي وعدم تحقيقه يشكل خطرا 
على سلام وآمن العالم لان الحرب 
بيدا من قلسطين والسلام يبدأ ايضا 

كما اعرب عرقات عن قلقه تجاه 
ازدياد حدة التوتر في الخليج الذي 
يشهد تطورات خطيرة على اثر 
تواجد اسطول الولايات المتحدة . 


ودر عريجت زر موسا طلا 
لجحثت سبل ووَْاربءقٍ ني افاييج 


تونس العاصمة ‏ أ.ف.ب. - 
علم أمس من مصدر ديبلوماسي 
عربي في تونس حيث مقر جامعة 
الدول العربية ان وفدا من جامعة 
وزير الخارجية الكو يتية وأمين عام 
جامعة الدول العربية سيتوجه غدا 
الاربعاء الى موسكو لبحث حرب 
الخليج. 1 

وكان الشيخ صباح الاحمد 
الصباح وزير الخارجية الكو بتية 
قد أوضح يوم السبت أنه سيسافر 
خلال الاسبوع الحالي الى موسكو. 


في ونير العرواج بلطا 


وكان الاجتماع الطاريء 
للمجلس الوزاري لجامعة الدول 
العربية الذي عقد في نهاية شهر آب 
الماضي في ال-'سمة التونسية قد قرر 
متح ايران مهلة تنتهي يي 7١‏ ايلول 
الحالي لكي توافق على قرار مجلس 
الامن الدوني رقم ههه الذي يدعو الى 
وقف اطلاق التار في الخليج والا 
فرضت عقويات على الطرف الراقض. 

وقد طلب المجلس الوزاري 
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بغرة 


المبزر السرائلويت يفررديك ا 


» ذكرت جريدة «حداشوت» 
الاسرائيلية أمس بآن سلطات 
الجيش الاسرائيلي سمحت يوم أمس 


اعتقال ستة مواطنين 
من مخيم بلاطة 
والعبيدية اداريا 
نايلس ‏ اعتقلت السلطات 
الاسرائيلين خمسة مواطنين من 
مخيم بلاطة اعتقالا اداريا لمدة 
ستقلا اشهر وهم : سعيد فارس 
ومازن الجرمي وتاصر ابو ورده 
ورياض المسيمه وجميل الطريفي 
بقرار من قائد المتطقة الوسطى 
عمرام متستاع . 
كما اعتقلت السلطات الاسرائيلية 
يوم امس الشاب شكري على حسن 
روايده (77 عاما) من قريسة 
العبيديه اعتقالا اداريا لمدة ثلاثة 
شهور . : 
ومما يذكر ان شكري عضو لجنه 
الاصلاح والتطو ير في قريه العببديه 
وقد استتكرت لجنة الاصلاح 
وانتطوير هذا الاعتقال التحسفي 
لاحد اعضائها. 





الاول للصحقيين بزيارة سجن 
شاطىء غزة «سجن انصار 7+ وتلك 
قي اعقاب ما نشر عن اساليب 
التحقيق التي تترافق باعمال 
تعنيب وعنن ظروف الاعتقال 
القاسيية. 
واعربت مصادر عسكرية مسؤولة 
في امرانيل عن تذمرها من الكنيه 
التي الصقت بهذا المعتقل . 
وتقول «حداشوت» بان هذا 
الا سس ادص ةدو العم 
اتباك بين «أمل» 
و «حزب الله» ف النبطية 
جنوب لبنان ‏ دارت في منطقة 
النيطيه الفوقا بالجنوب بعد ظهر 
أمس اشتباكات بين مسلحين من 
حزباللهواخرين من حركة«ابل» 
على أثر قيام عناصر من حزب الله 
بمداهمة منزل مسؤول الحركة 
التنظيمي في المنطقة. 
ود ادت هذه الاشتياكات الى 
سقوط جر يحين من «امل». 
ولم تستغرب مصادر مراقبة وقوع 
اشتباكات الامس أو بتوسيع الصراع 
في اعقاب تبادل الحملات الاعلامية 
العنيفة بين حركة «أمل» وحزب 
الله في نكرى عاشوراء. 


المعتقل يستوعب )11١(‏ معتقلا الا 
أن ١7‏ معتقلا فلسطبينيا كانوا فيه 
يوم امس الاول ينتظرون محاكمتهم 
. ومعظمهم محتجزين بتهم خرق 
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تظاهرة طلابية ف بيرزيت 
احتجاجا على الغارات 
1 

القدس ل الحركة 
انطلابية في جامعة بير زيت امس 
الدوام لمدة نصف ساعة في الجامعة 
كما توقف العمل في جميع المرافق 
حدادا على ارواج الشهلنداء 
الفلسطينيين الذين سقطوا في الغارة 
الاسرائيلية على مخيم عين الحلوة 


ا 
م تجمهر مثات الطلبة في 


ساحة الحرم الجامعي الجديد وهم 
يرددون الاغاني والاناشيد الوطنية 
والحماسية ٠‏ كما القيت كلمات 
ادانت الغارات الوحشية الاسرانيلية 
على مخيمات اللاجنين العزل ٠‏ 

وقد انتهت التظاهرة الطلابية 
الحاشدة باقامة صلاد الغقائب على 
ارواح الشهداء القلسطينبين الذنين 
سقطوا في الغارات الاسراتيلية 
الاخيرة 





وت دالضيك الزهية لقنعسبافاج.. 


0 من وائل عبد القادر 
يستعد الامين العام للامم المتحدة 
خافيير بيريز دي كو يار للتوجه الى 
طهران وبغداد قي الاسبوع القادم في 
مسهمة سلام جديده تستهدف 
بالدرجه الاولى البحث في وضع قرار 
مجلس الامن الاخير الخاص بوقف 
الحرب بين البلبين موضع التنقيذ - 

وقال رئيس مجلس الامن الدولي 
في دورته الحاليه السفير جيمس 
بيكتور بيلي ان الدول الخكمس عشره 
الاعضاء في اللجلس وافقت بالاجماع 
على زيارة دي كويار الى طهران 
وبغداد ف محاولة لاقتاع البلدين 





بوقف الحرب المستمرة بينهما منذ 
سبعة اعوام وللوافقة على قرار 
ا مجلس الصادر في العشرين من 
الشهر الماضي والذي يدعو الى وقف 
اطلاق النار وانهاء كافة الاعمال 
القتالية وسحب قوات البلدين الى 
الحدود الدولية المعترق بها وتبادل 
أسرى الحرب وبدء مفاوضات من 
اجل التوصل الى قسوية سلميه في 
الصراع يينهما وتحديد الطرف 
المسؤول عن بدء الحرب . 

وووصف رئيس مجلس الامن 
اجماع الدول الاعضاء غلى تاييد 
مهمة الامين العام بانه ريما كان 


خطوه تاريخية تجاه ايجاد تسوية 
لنحرب العراقية الابرائتيه ٠.‏ 

وقال اأسفير بينيه انه طلب من 
المندوبين الغراقي والايراني لدى 
المنظمة العالمية ان توقف بلديهما 
كافة الاعمال القتالية اثتاء زياره 
الامين العام للاهم للتحدة المنظقة 


وقد صرح دي كويار بان دول 


المجلس فوضته ببحث تنفيذ قرار 
مجلس الامن الدولٍ وليس 
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اللبطية السية / العريج نت ددبال 
اسمّاليا نوع سا لإسائل 
بسيب عا را براعاوالنها 


ا 


هايدن وزير خارجية استراليا أمس 
الغارات الاخيرة التي شنها الطيران 
الاسرائيلي على الجنو الليناني 
واعرب عن اعتقاده بائه ليس من 
شائها سوى العمل على ايعاد 
احتمالات عقد مؤتمر دولى للسلام في 
الشرق الاوسط 


وقال وزير خارجية استراليا ان 


عامب ابابى الدعِركة الرواية ريسي وارات اللامبمة مايالا يدق 5-5 


وقال وهنا يلعب التحالف الاسراتيلي 
الاميركي دوره القذر في تصعيد 
الحرب الايرانية العراقية وبحل 
التزاع بالطرق السلمية. 

الاسراتيلي للجنوب اللبنائي في عام 
“"مةا اشار عرفات الى ان الرهان 
الذي بدأ منذ ذلك التاريخ قد خسر. 
فقال أن منظمة التحرير 


المستقلة على ترابه الوطئي. 


لقد كشف السيد عرةءت 


وضوح الرؤية 

في كلمته الجامعة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية 
للاجتماع الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية؛ يشان فلسطين, 
المنعقد في جنيف أكد السيد ياسر عرفات من جديد على ثبات 
.وقف الفلسطيني حيال العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة 
بمناطق التوتر في العالم. وهو ذات الموقف الذي طالما أكدت عليه 
القرارات الصادرة عن المجالس الوطنية المتعاقبة. 

لقد'حدد السيد عرفات وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية 
منذ البدايات الارى .للازمة بصورة واضحة الرقية الفلسطينية من 
عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط سواء من ناحية 
مهماته, واغراضه. وأهدافه. وصلاحياته. وهو المؤتمر الذي بات 
يحظى باهتمام دولي واسع باعتباره الخيار العمل لاحخلال السلام 
ف المنطقة. رغم أن اسرائيل تحاول تفريغ 
وصلاحياته كي يقدو غير قادر على فرض السلام والذي تخشام 
أسرائيل لما يترتب عليه من اعطاء الشعب الفلسطيني حقراه 
المشروعة في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. 

وجاء تاكيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة 
عقد المؤتمر الدوني للسلام وفق اطار الشرعية الدولية وعلى أساس 
الاعتراف يبجميع قرارات الامم المتحدة. بما فيها القرارات 7541 و 
8 ., وهما القراران اللذان تحاول اسرائيل وامريكا وضعهما 
كشرط مسبق أمام حضور المنظمة لجلسات المؤتمر الدولي وفق 
المواصفات الاسرائيلية الامريكية. نقول 
الرغبة القلسطينية في التعاطي مع فرص السلام التي تطرحها 
الاسرة الدولية والتي طالما أكدت على الاعتراف بالحقوق 
الفلسطينية المشروعة وحق الشعب الفلسطدني في اقامة دولته 


وهو يضع النقاط على الحروف 
الساخنة المراوغة والخداع اللنين يتميز يهماالموقفين الاسرائيلي 
والامريكي من قفضية عقد المؤتمر الدولي في 
الموقفان اللذان اسهما ولا يزالان بتعنتهما واصرارهما على رفض 
احترام ارادة الاجماع الدولي في اضاعة فرص السلام ووضع العصا 
بين دواليب المبادرات السلمية التي ترى في عقد المؤتمر الدولي 
للسلام بحضور كافة اطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية والدول الخمس دانئمة العضوية في مجلس الامن اطارا 
عمليا مقبولا لاحلال السلام العادل والدائم في المنطقة. 









تعدد بالقارة 


الش ل طله 


الغارات الممائلة لتلك التي 0 
الطيران الاسرائيل على مخيم عين 
الحلوة الفلسطيني الجنوب اللبناني 
والتي اسفرت عن مصرع 41 شخصا 
كانت غير ذات جدوى ويخاصة 
عندماً يكون الضحايا من المانين 
وفي باريس وجهت رابطة التضامن 
الفرنسية العربية امس الاول ثداء 





















لمنظمة التحرير الفلسطيئية أنه 
سيقوم على الارجح بزيارة موسكو في 
نهاية الشهر الجاري لاجراء 
مباحثات مع ميخائيل غور باتشوف. 

وقال عرقات في حديث نشرته 



























.وثيات الموقف 





خ المؤتمر من أهدافه 


أن هذا التاكيد يحكس 


الشرق الاوسط وهما 


البقية صقحة 4 





تكتم ه: بون ودهتنق تثأن مدية الاضراج 
اطالب» ,سا ضر الاق ببرددت 


اك مقايأت مل ا 


يمشق ‏ أ.ف.ب - نكر صحفي 
من وكالة فرانس بريس أن القريد 
شعيدث الرهينة الالماني الذي اطلق 
سراحه غادر دمشف في الساعة #كره 
من مساء أمس على متن طائرة 
عسكرية المانية غربية وصلت الى 
مطار دمشق قبل ذلك بساعة. 

وقد اطلق سراح شميدث !1 سنة 


ل ا 
جاكسون يتصدر قائمة 


المرشحين الديمقراطيين 
لانتخابات الرئاسة 
الاميركية القادمة 
نيويورك -آ.ف.ب ‏ جاء في 
استطلاع للراي العام نشرته مجلة 
تايم يمع الاحد ؛ن القنس الاسود 
جيسي جاكسون هو المرشح المقضل 
لإتاخبين الديموقراطيين قل 
اتتكابات الرئاسة سنة ههةا بيتما 
يتصدر جورج بوش الرئيس 
الاميركي قائمة الجمهوريين 





نع سان فص اواك 
الفشي في شركة سيمنز صباح آمس 
بعد أن قفى 7*0 يوما كرهينة 
محتجز في لبنان. وقد وصل الى مطار 
البقية صفحة م 
وفد منظمة التحرير 
يجتمع مع عبد المجيد 
والباز في القاهرة 
القاهرة ‏ آجرى وقد من منظمة 
التحرير الفلسطينية محادتات د 
القامرة اسمس مع وزير الخارجية 





السياسية الدكتور اسامة للباز 
تركزت عل تطورات القضية 
الفلسطينية والؤتمر الدولي المقترح 
للسلام في الشرق الاوسطد 7 

عضو اللجنة انتنفينية 
لمتظمة التحرير ايليا خوري عقب 
النحادثات ان الوفد طلب خلالها 
بان تساعد مصر على اعادة الانسبق 
والحواز يين للنظمة والاردن 


علي م ما سم لم ع سم وت ست بسكي "د 


انجاب طفلة يراصين بمنطفة 
طولكرم 
طولكرم ‏ وضعت سيدة من 
احدى أذرى طولكرم مولودة آنثى لها 
راسين منفصلين وقد توفيت للولودة 
بعد ولادتها مباشرة. 
اصابة شخصين بحادتث اطلاق 
نار بكفر كنا 
كقر كنا الجليل ‏ أصيب قيل 
آيام شخصان من جراء اطلاق الثار 
ف قر ية كفر كثا كانت اصايبة 
احدهما خطيرة ويبلغ من العمر 
١6(‏ عاما) حيث أن الرصاصة 
اخترقت خده الايسر واستقرت في 
أسقل الحلق في عظم الرقبة. 1 
ومع آنه جرى توقيف حملة 
الاسلحة في محكمة صلح العفولة 
لمدة خمصة عشر يوما الا أنه اطلق 
سراحهم بالكفالة حتى اتتهاء فترة 
التحقبق. 
وينكر يأن حالات مشابهة قد 
حصلت الاسبوع المنصرم في الرملة. 
وأصيب مواطنان عر ييان وان احداثًا 
مماثلة الخرى جرت في الطيبة في 
غضون الاسابيع القليلة الماضية. 
وقد طالب المواطنون في كفر كنا 
بوضع حد لهذه العادة السينة التي 
حولت بعض الاعراس الى ماتم. 


اجتماع أئمة وخطباء مساجد 
لواء طولكرم 

طولكرم ‏ عقد أئمة وخطباء 
مساجد لواء طولكرم اجتماعا شهريا 
لهم في قاعة دار القرآن الكريم 
والحديث الشريف بحضور مدير 
الاوقاق في اللواء ومراقب التوجيه 
الاسلامي. 

وقد بحثت في الاجتماع عدة 
مسائل فقهية اضافة الى امور تتعلق 
بالتسهوض بالوعظ والارشاد في 
المساجد وتبادل الخطباء كما تمت 
الاجابة على الاسئلة المطروحة من 
قيل الحضور. 





احتفال بعناسية انتهاء المخيم 
الصيفي في مصمص 

مصمص ١‏ الم المثلث ‏ أقيم يوم 
امس الاول احتقال كبير بمناسبة 
انتهاء المخيم الصيفي الاول الذي 
أقامه فرع الحركة التقدمية في 
المواطنينء وشاركت فيه شبيبة 
وأطفال القرية. 


السلطات الاسرائيلية تمتع 
مواطن من الضفة الدخول 
للاقامة بمسقط رأسه 

صعيد عتيل يطلب للمستشار 
القضائي للسماح للمواطن أيمن 
جمال عيد الرحيم حاج ابراهيم من 
قرية بيت ليد قضاء طولكرم 
للاقامة في مسقط رأسه الاصلي في 
قرية يبت ليد 

و يذكر بان اللواطن أايمن هو من 
مواليد عام 9" وقد خرج مع والدته 
الى الاردن وكان عمره اربعة عشر 
عاما وكونه غير حاصل عل هوية 
مستقلة تم تسجيله في هوية والدته 
التي ارفقت معها شهادة ولادته. 

وقد حاول المواطن المذكور دخول 
الضفة الغربية قادما من الاردن 
بعد غياب استمر ست ستوات 

وقد رفضت السلطات السماح له 
بالدخول مالم يحصل على تصريح 
زيارة ولم تعتيره من مواطني 
الضفة الغربية كونه لم يقم 
بالحصول على هوية مستقلة أثتاء 
بلوغه السن القانونية. 

ويذكر أن حالات مشابهة كثيرة 
بمنطقة طولكرم قد تقدمت يطلبات 
الممستشار القضائي للبت فيها. 
وقوع تصادم بين سيارتين قرب 

ريه زيتا 

طولكرم - وقع يوم امس تصادم 
بين سيارة تحمل لوحة صفراء من 
قرية جت المثلث واخرى تحمل 
لوحة زرقاء من مدينة تابلس. قرب 
قرية زيتا قضاء طولكرم. 

وقد اسفر الحادث عن اتقلاب 
السيارة التي كان يسوقها احد 
المواطنين من مدينة نايلس ولم 
يصب أحد يانى. 

وقد نجم عن الحادث خمسائر 
مادية بالسيارتين وباشرت الشرطة 
التحقيق في الحادث. 
يوم عمل تعاوني بقرية كفر 

عبوش 

طولكرم ‏ كفر عبوش ‏ قامت 
لجنة الشبيبة للعمل الاجتماعي في 
قرية كفر عبوش قضاء طولكرم 
بيوم عمل تعاوني اشتمل على 
تنظيف مقيرة القرية وللساعدة في 
اطفاء عملية حريق شبت في اطراف 
القرية. 

وقد لاقى هذا العمل استحسان 
وشكر المواطنين. 


مكافأة ألف دينار أردني 
تعلن 
شركة أبوشوشة للتعهدات العامة رام الله 


عن مكافاة مالية قد 


رها ألف دينار أردني لمن يدلي 


بمعلومات عن مكان وجود سيارة شحن قلاب تابعة 
للشركة من نوع «فولفو ان 21 موديل 417 وتحمل رقم: 
37 -083 -37) 
الغرفة لونها ابيض والصندوق رمادي مع خطين أبيض. 
والتي فقدت ليلة الاحد 1541/5/1 
العنوان: رام الله / تلفون 507901 ب 1404اوه 


تنزيلات كبرى 


لدى محلات 


الكيالي وهاني جابر ” 


نايلس/ عمارة نعيم عيد الهادي ‏ الطابق الارضي 
شارع عمر المختار ‏ تلفون ٠٠07‏ لالال 08 

نهنيء الطلبة بمناسبة قرب العوده الى المقاعد الدراسية. وتعلن 

عن تصفية على البضاعة الصيفية بنصف التكلفة 

1 ينطلونات, قمصان يجميع الاحجام والمقاسات 

كما نعلن عن التنزيلات على جميع ادوات ااتجميل 


والاكسسوارات والعطور الفا 


الداخلية الرجالية والنسائية. 


اخيرة والالبسة الرجالية والملابس' 


فاهلا وسهلا بكم في محلاتكم. 
3 وكل عام وانتم بخير 
ملاحظة : يوجد محل خاص لاجهزة العرايس والفساتين من 


اشهر دور الازياء. 





تنزيلات هائًاعلى ا مرت وا 









شيك 


الوديلات المسّوررة من الت 
دور اطزياى ا موليّة العا ليك ..... 
ظرم با تشاع ل ك لمحا ن ... 


إسئئا 
م هزه 


اسدقالة رئيس لجنة المصالحة 
بين جرحى يوم الارض ولجتة 
الدقاع 
شقاعمرو ‏ علم أن رئيس لجتة 
المصالحة يين جرحى يوم الارض 
ولجنة الدفاع عمن الاراضي قد 
استقال من متصيه الاسيوع الماضي. 
: ويذكر بان جرحى يوم الارص 
يطالبون الجنة الدقاع عن الاراضي 
بتوزيع الميالغ لثالية التي جمعت 
للجرحى بواسطة ممثلهم على دقيم 
لتوزيعها على الجرحى اليالع عددهم 
خمسة اشخاص والذين لا يزالون 
يعانون من ضاتقة مالية خائقة بعد 


اطلاق سراح رئيس حركة ابناء 
البلد من أم الفحم 

آم الفحم ‏ أطلقت السلطات 
الاسرانيلية سراح اللواطن حسن 
جبارين رئيس جبهة الانصار 
«حركة أينام البلده في ام الفحم 
بعد اعتقال آمني دام 18 يوما. 

وينكر بان المواطن جيارين 
سيق له واعتقل قي السجون 
الاسرائيلية اربع ستوات وقد اعتقل 
في ائرة الاخيرة لدى عودته من 
للؤتمر الذي عقد في ايطائيا من أجل 


السلام في حوض البحر الابيض . 


لمتوسط وشارك فيه أحد رؤساء 
حركة النهضة في طيبة المثلث وادري 
افنيري ولمطران كبوشي وممثلي 


مءت.ف. 


نشور لحركة النهضة يوضح 
اصياب انسحاب كتنة «الجبهة» 
من مجلس عمال الطيية 
الطيبة - المثلث ‏ اصدرت 
حركة النهضة في طيبة المثلث يهم 
أمس منشورا وزعته على جمهور 
المواطنين شرحت فيه انسحاب كتلة 
«الجبهة» من مجلس عمال الطيبة 
بشكل مفاجيء وغير مفهوم مع 
كتلة حركة النهضة في طيبة المثلث 
وكتلة «اول» وكتلة «راتص» الذي 
تمت بموجبه امباركة للمرشح 
الجديد السيد جميل أبو راس. 
وقد فوجنت بعض هذه الكتل 
بأن «الجيهة» باركت لمرشح جديد 
آخر غبر ما اتفق عليه بينهما. 
وقد اتهم المنشور هذه العملية 
بانها (مقايضة عائلية) من اجل , 
تمييع النضال ونقض الاتفاقات 
يحيث اصبح نهجا واصلوبا 
وممارسة لهم كما أقاد المنشور. 
ندوة ثقافية يقيمها النادى 
الثقافي الرياضي بنابلس 
نايلس ‏ يقيم النادي الثقاق 
' اللرياضي يوم الخميس القادم ندوة 
ثقافية بعنوان «اتجاهات ومناهمج 
رياض الاطقال» / 
وتتلقي الندوة وسام عبد الهادي 
المدرسة في جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس. 













هدم متزل مواطن 
من قرية الزاوية 
. بحجة عدم الترخيص 
قلقيلية. قامت الجرافات 
الاسرائيلية ظهر أمص بهدم منزل 
المواطن محمود يوسق قادوس من 
قرية الزاوية قضاء طولكرم وييلغ 
مساحته ١٠0١م‏ ومكون من ستة 


غرف ويقع في اراضي قرية عزون , 


عتمة على الشارع الرئيسي بالقرب 
من مستوطنة القنة. 

والجدير بالذكر ان المواطن 
محموذ يوصف قادوس والبالغ من 
العمر 460 عاما معيل لاسرة مكوتة 
من عدد كبير من الاقراد معظمهم 
معتوهين «متخلفين عقليا». 

وقد قام المواطن ببتاء المنزل 
قبل سنة ونصف تقرييا ودقع جميع 
الرسوم المستحقة لاصدار الرخصة. 

ومما يجدر نكره آن المواطن لم 
بيستلم اي اخطار. بهدم المنزل حيث 
فوجيء بقدوم الجراقات مصحوية 
بقوات كبيرة من حرس الحدود 


أ وقامت بعملية الجرف. 


وقد استنكراهالي قريتي 
الزاوية وعزون عملية الهدم التي 
تمت من قبل السلطات. 
جهود مكثفة لانهاء أزمة 
' جامعة النجاح الوطنية 

نابلس ‏ تواصل الثقايات 
والمؤسسات الوطنية بمدينة تايلس 
القيام يجهود مكثفة لانهاء الازمة 
في جامعة النجاح. 

وينكر أن ادارة الجامعة علقت 
الدراسة على اشر الازمة حتى اشعار 
اخر. 





اعتقال ثلاثة شبان من 
منطقة طولكرم بتهمة 

احراق كشك للحراسة 

'طولكرم ‏ نكر التلفزيون 
الاسرائيلي أن الصلطات الاسرائيلية 
اعتقلت ثلاثة شيان من منطقة 
طولكرم للاشتياه باضرامهم النار في 
كشك للحراسة الكائن في مستوطنة 
'افني حيفتص لى الشرق من 
طولكرم. 

ويذكر أن هذه المستوطنة وضع 
حجر الاساس لها قيل أيام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جمعية الشابات المسلمات ‏ القدس 
اعلان 


تعلن جمعية الشابات المسلمات في القدس عن بدء 


التسجيل للدورات التالية: 


)١‏ طباعة (لغة عربية , لغة انجليزية). 
؟) حياكة الصوف على الماكنة. 


5) تفصيل وخياطة. 
0) علم مكتبات. 
)١‏ تجميل وتصفيف الشعر. 


يبدا التسجيل ب "7 أيلول 1347م , وذلك يوميا من 
الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة من بعد الظهرء في 
مقر الجمعية الكائن: في شعقاط آخر موقف لباص 
شعفاط ما عدا أياح الجمع. 


الادارة 








يدء العام الدراسي 
بمدرستي الخضر وبييت 
ساحور دون تعيسن 
ادارتيهما 
بيت لحم أقادت مصادر 
تربوية في ملك التعليم بمنطقة 
بيت لحم ان مدرستي بيت ساحور 
والخضر الثأنو يتين قد بدأتا القصل 
الاول للبعيام الدراسي الجديد 
/ام/هاذا دون أن يتموتعيين 
أدارتين لكلتا المدرستين. 
واأضافت المصادر تقسها أن 
مدرسة بيت ساحور تزاول اعمالها 
دون ادارة منذ شهر ثيسان في الفصل 
الدراسي الثاني من العام الماضي. 
من ناحية اخرى تواصل 
السلطات الاسرائيلية تطبيق 
.خطتها لنقل وتغيير مواقع عشرات 
الطلبة في مختلف المدارس لاسياب 
وصفتها بأنها آمنية بامر من ضابط 
التربية والتعليم. 
هواتف بدون حرارة في 
قرية حبله 

قلقيلية يتنمر يعض الاشخاص 
من قرية حبله لعدم ايصال الحرارة 
في هواتفهم بعد تركيب الهواتف في 
منازلهم علما اتهم استوفوا الرسوم 


رئيس اعمال الجامعة الاسلامية 
بغزة الدكتور محمد صيام بان 
مرتبات العاملين بالجامعة ستصرف 
خلال اسبوع وقد قم ابلاغه بهذا 
القرار تلقونيا من الجهات المسؤولة 
عن عملية تمويل الجامعة. 


تهنئة الى مدير الكلية العصرية 
الاستان حسين الشيوخي 

حسين عبد الحق يهنيء الاستاذ المربي حسين الشيوخي 
مدير عام كلية المجتمع العصرية وادارتها وطلبتها وخريجيها 
وعموم العاملين فيها بمناسبة تكلل مساعي الاستاذ المدير العام 
بالنجاح وانضمام الكلية الى عضوية الاتحاد الدولي للتعليم 
التقني في أوهايو بالولايات المتحدة الامريكية بعد انضمام: الكلية 
الى عضوية الاتحاد العربي للتعليم التقني في بغداد. 

ويعتبر هذه الخطوة حافزا لتحقيق مزيد من الاتجازات 
لخدمة طليتتا ووطننا الحبيب والتعليم التقني «التكنولوجي» في 


الوطن العربي. 


8ه سائق شحن 
على أن يكون : 


أ) ملما بالامور التجارية. 












والى الامام والله الموفق 


شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 
تعلن عن حاجتها الى : 


ب) من سكان القدس أو ضواحيها. 
المراجعة : شخصيا مع ادارة الشركة لتقديم الطلبات. 
المنطقة الصناعية ‏ رام الله تلقون 41١10٠‏ 


الراتب جيد وحسب الكفاءة 


وفد من المانيا الغربية 


المناقشات الصياسية 
محظورة على موظقي 
التربية بالقطاع 
غرّة ‏ أصدر ضابط مركز التعليم 
امرا يحظر قيه على لنلوظفين 
العاملين في سنك التعليم صدور اي 
اجتماع تناقش فيه قضايا سداسية 
وان كل من يؤدي عملا من هذا 
النوع يعتبر أنه قد ارتكب مخالفة 
قاتوتية. 
وتم تعميم هذا الامر على جميع 
نظار وناظرات لندارس لابلاع 
التدرسين بهذا الام . 
الحكم على معتقلين 
بالسجن يتهمة مهاجمة 
ا 






القدس ‏ غالب جواد 
التماتي وأجمل التبريكات 


المواطنين التين يقضون احكاما 
مختلقة بتهمة آمنية وهم حسن أيو 
عرماتة (5» عاما) من سكان رقح 
بالسجن الفعلي عشرة شهور يتهمة 
الاعتداء على سجان وبتفس التهمة 
حكمت على المواطن يوسف السحيري 
(0” عاما) بالسجن ثلاثة شهور مع 
وقف التتفيذ وعلى بوسف الخواجا 
(4” عاما) وقد تم تبراته من التهم 


بمولود ذكر اسمياه : 


والف 


المنسوبة اليه الافراس عن مواطن من 
' وتراقع عتهم المحامي ايراهيم ست شعقاط 
ايو مر 3 


القدس ‏ افرجت السلطات 
الاسرائيلية امس الاول عن المواطن 
حسن محمد ايو زنيد «ابو كامل» 
(50 عاما) من سكان مخيم شعقاط 
بعد اعتقال دام 14 شهرا بتهمة 
امنية 


وفي نفس القضية حكمت 
السحكمة على المواطن حصن أبو 
سعدة يالسجن الفعلي لمدة ستة 
شهور. 


' وتراقع عته المحامي جمال 
الصومي. : 
وينكر ان المواطن المتكور يعمل 
حارسا 3 الحزم الشريف.. 
يزور مخيم الدهيشة ارسا في الحرم الشريا 
بيت لحم - قام وقد من الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي ال «اس بي 
ديه» في المانيا القربية بزيارة يوم 
أمس الى مخيم الدهيشة للاجئين ا 
ومدينة الخليل. أ 
وفي مخيم الدهيشة اطلع الوقد 
على المداخل المغلقة في المخيم 
بالحواجز الاسمنتية كما شاهدوا 
حاجزا من الاصلاك على امتداد 5٠‏ 
متر من الشارع العام القدس الخليل 
المتاخم للمخيم. 
واستمع الوفد الى شرح مقصل 
حول أوضاع المخيم الراهنة 
والاعتداءات التسي قام بها 
المستوطتون الاسرائيليون خلال 
حزيران الماضي. ١‏ 
وخلال الجولة في الملخيم 
استوضح الوفد حول تاريخ نشاة 


قرار باعادة معلمين لمراكز 
عملهم في يطا 

رام الله . استصدر 
المحاميان ابراهيم البرغوثي وموسى 
شكرى قرارا من المستشار القضاتي 
الاسرائيلي ياعادة المعلمين محمد 
عيد العزيز او عديد وعلى شحادة 
الصري ومحمد محمود الهدار الى 
مرلكزعملهم السابقة في بلدة يطاقضاء 
الخليل . 
وعرف عنن هؤلاء ا معلمين 
اخلاصهم في اداء واجبهم اتجاه 
الطلبة ونشاطهم ومثابرتهم في 
المجال التربوي وكانت السلطات قد 
تعسفيا الى اماكن نانية عن بلدتهم 

















اعلان 
تطرح 
شراء 


تقبل العطاءات مرفقة 
النعطاء بشيك مصدق أو كفالة 


ملاحظة 





دعئثة بعقد قران 
الحسيني وعائلته يتقدمون باحر ١‏ . 
الى الاح مصطفى واصف عرفات 1 
وعائلته بمتاسبة عقد قران 
ارشيد مكمشيق لهما زواجا مباركا 


5 والبنين. 1 
سجان والف مبروك : 
غزة س آصدرت المحكمة العسكرية سس سح سا ع جو 
يوم امس احكاما على عبد من . مولود مبارك 


قلقيلية ‏ اتعم الله على السيد «علي فهمي الجدع» وزوجنه 





تعلن جمعية بيت الرحمه الاسلامي عن حاجتها لمشرفة 
لرعاية وخدمة المسنين من نزلاء البيت. 
يفضل من لديها خبرة في هذا المجال. 
تقيل الطليات لغاية يوم السبت الواقع في 19417/4/١7‏ في مقر 
الجمعية في جبل المكير. هاتف رقم 714577 


بلدية طولكرم للمناقصة بالظرف المختوم عمناء 
)٠١(‏ عشرة حاويات 0 


وخمس وعشرون غريه صخيرم ثقانا- 
النوعية الموجوده لدى ا اأجمع النفايات حسب 


]من ظهر يوم الاريعاء المواقق ١41/56/17‏ 


: أجور الاعلان تعود على من 













إبنتهم مها على المهتدس قاسم 
وحياة سعيدة وبالرفله. 


قوس ال قسسسط 
وبهته المناسبة يتقدم الحاج فهمي الجدع واولاده بأحر 
التهاني وأجمل التبريكات الى ولدهم علي أبو فهمي. 


مبروك 


العبيد» بقاعة رابيطة . 


الجامعيين بالخليل 

الخليل ‏ قامت فرقة المسرح 
الفلسطيني ظهر امس يتقديم 
مسرحية تغريب العييد عل مسرح 
قاعة عبد الخالق يغمور برلبطة 
الجامعيين في الخليل, 0 

وقد حضر لمشاهدة المسرحية 
المنات من طلبة المعهد وائواطتين- 


ويستمر عرض المسرحية حتى ' 


يوم غد الاريعاء ٠.‏ 
وقد نالت اللمسرحية اعجاب النين 
حضروا مشاهدتها. 





تحديد اسعار الكتب في 


غزة ‏ اصدرت مديرية التربية 
والتعليم في قطاع غزة تسمعيرة 
خاصة باسعار الكتب الدراسية لهنا 
العام. 

وقد طلب من اصحاب اللكتبات في 
قطاع غزة التقيد بهزه التسعيرة 


الرادعة يحق كل من يتلاعب , 


بالاسعار كما ستقوم المديرية 
بعراقبة المكتبات طيلة مدة بيع 
الكتب المدرسية. 





































الأدارة 


مناقصة 


بتأمين مالي قدره 2٠١‏ من قيمة 
بنكيه حتى الساعة الثانية عشرة 


تحال عليه العطام 





رئيس بلدية طولكرم . 

























«ناجي العلي ا 


قضيتنا» , 


بقلم : عدنان ادر يس 

: ساورويا ؟‎ ١ 
0 اورويا هذه أيها العرب تفتح إيوادٍ‎ ٠ اورويا عجيب امرها‎ 
كل ابوابها فهي تفلق كل الابواب عليكم . وبواب غواستعم لفتكيا‎ 
عتدها وعلى ارضها فحرية الصحاقة باب موصد في العواصم” كلها وارويا‎ 
تفتح ايوابها لتجميع المتفيين من العواصم , ولتجميع «المشاكسين» و‎ 
» «المشاغيين» وتعطيهم «حرية» الحزكة حتى للوت . حرية ذات وجهان‎ 
حرية «الخضال» ضّد العواصم الي المدى «المتفق عليه» وهو ما يقل عن‎ 
الخط الاحمر بقليل  نضال عليه آلا يغضب العواصم اخالية وغير لكالية‎ 
وحرية نقل السلاح لقتل هؤلاء المنفيين «والشاكسين» و«الشاغبين»‎ ٠ 
: ثم نمتدح «حرية الصحافة في الغرب» وحرية الحركة وحرية الكلام‎ 
وحرية السباب والشتاتم (وهي اشياء لا تصاوي عتدهم شيئا . يل انها‎ 













.العواصم , تساوي كل. شيء قد تكون صبيا في اتقلاب عسكري ولكنها 
سبب داتم في قتل من يرفض الهجرة الى الشمال , هل تلاحظون ايها 
السادة مانا يفتح القرب ابولبه ؟ ١‏ 

فماذا سيخسر الغرب من فتح اسواق الاستهلاك العرب وللثقفين 
العرب ؟ والبتروليين العرب , .. العرب و .. العرب ؟ لتها لا شك عملية 
اقتصادية مريحة ٠‏ قبدل ان يذهب الغرب الى العرب ويلاد العرب ياتي 
العرب الى القبرب بقلوسهم وبتيهم ' وخدمهم وخلافاتهم ومسدساتهم 
(المصنوعة في الغرب بالطنع) وافكارهم ويبدأون في استهلاك ثقاقة القرب 
» واعادة انتاج ثقافتهم الخاصة بهم » لاعادة تصديرها الى الحرب وبلاد 
العرب ٠‏ ولكن ليس لالغرب لاحظوا حتى اذا ما ديت الخلاقات بين 
العرب في بلاد القرنج , اخذ هؤلاء بالتفرج والتندر واخلوا يقولون 
البيروقراطية الغربية لا تليق بالعرب . وانهم لا يحترموتها فهم لا 












5-7 
١‏ ناجي والرحيل 
لقد رحل «تاجي» الى اوروبا بعد ان ضاقت به كل سبل العيش في 
وطنه + ووطته المذفي ٠‏ ومتقى وطته . قاوصدت كل الايواب في وجهه 
وهرب من خوف الرصاص في بلاد الرصاص المصتوع في الغرب , الى بلاد 
الغرب ناتها الصنوع فيها كل شيء + لست اظن بان ناجي كان ممن 
يعتقدون بان امن الغرب لا يقبل الخدش برصاص العربان - اللصنوع 
ضدهم طبعا !! اغلب الظن يان «ناجي» قد حمل سمحتظلة» ومعه رداءه 
اللمزق الى اوروبا.ء لا ليخيط له بتطال من «الجينز» يل ليريه الى كل 













«حنظلة» وشعب «حنظلة» وانه «حنظلة ٠.‏ 2 

نعم لقد حاول «حنظلة» الاقادة من تلك .«الحرية» التي يسخر لها 
ويشقل في خدمتها الاف العمال والكادحين والشاحنات والطائرات 
والناقلات واليواخر ء حرية البريد وحرية- الرسائل للمتيابنة بين الزعماء 
والراقصات ١٠‏ ومذيعي الاناعات والتلفزيونات + ولاعبي كرة القدم + ؤكل 
الاشكال كاولئك الذين يسمونهم ممثلين سيتمائبين او غير ذلك » وكل 
اللخلوفات منّ قطط وكلاب وخنازير وجرز (بيضاء . اي ليست سوداء 
كلون بشرة «المخلوقات - الادمية» تلك التي تعيش في جنوب افريقيا) 
وكل ما شئت باستثناء زساتة المتفي الفلسطيني » رصالة المعاتاة التي 
تعكر صفو الزعماء . والتي كان التفتيش ومحاكم التفتيش تلاحقها 
دائما.. والتي كانت الرقابة الدائمة سلاحا موجها ضدها دائما » والتي 
كانت تحرم ام فلسطيتية من رؤية ابنها » او زوج من رفية زوجته ؛ أو 
اخ ان يرى اخيه .7 1 

ليتركوا هذه المعاناة تنحبس في صدور الفلصطيتيين » وتنفجر فيهم 
؛؛ فلسطيني انت اذن ممنوع عليك الكلام » وممتوع عليك التعبير » 
وممنوع عليك كل شيء . حتى الممنوعات احيانا [فهذا ما يحدث للمستيد 
دائما انه يمنع المنوع او يعضه رغبة منه في المتع فحسب] لكن عليك 
ان تهاجر دائماء ويقضل أن تنهاجر مجرد!ا من كل شيء بما في ذلك 
قضيتك. اما وجود حنظلة معك يا «ناجي» فقد اغاظهم كلهم وجن 
جنوتهمء فانت الوحيد او تكاد ممن يقبض على «حنظلة» في كل الظروف 
- فهو يوصلته الصادقة التي لم ولن تخطىء ٠‏ 

7ه 
الحق والباطل 

ونا ضريت الكلمة واستبيح دمها في العواصم , واصبح الكلام 
الرخيص واهنه هو كل ما في الامرء ونا كثر اهل التصفيق وللديح 
الكانبون ‏ لنلصدقون من التافهين من علية القوم ‏ ونا اصبح النفاق 













































































الحصر ومصطلحاته . جاء «ناجي» «بحتظلة» الصامت لذي انطق 
أبصمته الجماد والعباد واهاب كل لكتحذلقين باللقة » وأهاب عواصم 
باسرهاء واقلام عديدة يحالها . واشغل اناعات بحالها . ونشط 
المتباكون. جنيا الى جنب مع صفاكي الدماء والقتلة ٠‏ ليتصابقوا 
ويتساووا في نعي القتيل او الشهيد وادانة الجريمة - 

عتدفا جاء «تاجي» «يحتظلة» لم يكن بتلك الشهرة » ونحن في عصر 
.. الشهرة ٠‏ والشهرة كما بقول المثل تصبق صاحبها دائما : لكن ناجي يقي 
مصرا غل «حنظلة» وقضية «حنظلة» ولم يسر مع التيار ٠‏ ايا كان التيار 
*«يل يعرف ان يوجه وجه حنظلة دائما وفي كل مرة ٠‏ فقي أاثتاء حصار 
بيروت خرج حأنظلة عن صمته وتمرد على الصمت وصرخ في وجه الامة 
العربية كلها فقد دخل حنظلة كل الازقة والشوارع » ورأى بام عينه 
الفقراء والكادحون والمناضلون والمنافقون وللزايدون يعن جرينة لا 
يشوبها شتئبة , واثناء حصار امل للمخيمات ؛ تلوى «حنظلة» من شدة 
الجيع , والعطش : وتلوت معه امه وذويه ٠‏ بينما العواصم في صمت 
قاجع وفاضح ؛ نعم.لقد تلوى حنظلة ‏ جوعا وعطشا ويردا ومعاناة 
وللا حتن اصيب برصاصة (مصنوعة في الغرب) في ظهره ٠‏ : 
واعود لاسال ترى ما سر قوة حنظلة ؟ التي اضافت العرب البائدة » 
واخاقت العواصم الى هذا الحد واضافت من ارتكب هذه الجريمة البشعة 
ان «حنظلة» ليس سرا ء ولا قنبلة ترية كتلك التي لا تمتلكها نحن 
امة العرب ء دفحنظلةه هذا . ليس سوى شخص يمثل الحق وجانب 
الحق '. ولانه كأن ' منحازا داكما للحق ء فقد كان كضمير الشهب ,٠‏ 
يصدقه القول ولا يناققه ويدله على الطريق الصحيح ٠‏ ولانه حنظلة لم 
يكن يحابي أو يجامل او يخشى في الله لومة لاثم , ققد احبه الناس 
.واحتزموه:, احترموه لدرجة قراءة «خنظلة» وطالعه من الصحف فقط 
بدلا من قراءة الصحيفة كلها , فقد كان حنظلة موضوعيا , لا ينصر 
الاخ ظلنا او مظلوما ء يل كان لا ينصر سوى الحق ٠‏ 1 
لان حتظلة هكذا » وهو كل هذا » فقد اخاف كل العواصم ٠‏ فحنظلة 
هو الحق والعواصم هي الباطل . والحق داتها اقوى من الباطل ٠‏ اتظرٍ 
كيق اصبح حتظلة اليوم هو قضية من كان لا يدري انه كان يمثل 
قضَيته وكيف اصبح حنظلة اليوم قضية بذاتها ؟ نعم لقد سالت دماء 
زكية لرجل هو اب لاطفال , واخ لاخوة : ولين لام » وصديق لاصدقاء 
وقلسطيتي بار ء فقير . شجاع:, ريما كان اقل شهرة من «روابط القرع» 
























































العل» لكن حتظلة باق فينا , ويا ايها الققراء غير المشهورين ؛ اقبلوا 
على كل حنظلة. وكل جذدي مجهول واسمعوا كلماتهم قيل ان لتيهم 






تساوي اقل بكثير من ثمن رصاصهم امنتج للقتل فقط) . وهي التي عند. 


العواصم وليستقيد من حرية توزيع البريد والصحف في تشييع ماساة 


هوغماد كل الاشياء » خرس الكلام » وصمتت الحروف وقد أضاقتها لغة 7 


او هالوقد المشترك» لكنه بالتاكيد اكثر دواما واستمرارا » لقد مات عناجي . 


«منملكة هنا" 


العالم» 
١ -‏ 


بقلم: اليخو كار بنتيه: كويا 

نات ضماح قدم مساحو الاراضي 
وكان ينبقي رفيتهم في غمرة 
العمل لقهم الذعر الذي يمكن أن 
يحدثه حضور تلك الكاثنات التي 
تذهب وتجيء مثل الحشرات. جاء 
المساحون الى السهل من يورت أو 
- يرائصس اليعيدة . فوق السفوح 
الضبابية ء كانوا اناسا صامتين. 
نوي سحنة فاتحة اللون كثيرا 
ويرتدون اثولبا عابية وهذا ما 
ينبفي الاعتراف به. لكتهم كانوا 
يمدون على الارض اشرطة طويلة 
ويغرزون اوتادا ويحملون فادتا 
مطمارا («) + و ينظرون عير اناييب 
وبنريعة ما يتتفشون بمساطر 
واكواس وعندما رأى تي نويل ان 
اولك الاشخاص يذرعون مزرعته 
تحدث اليهم بعزم. لكن اللساحين 
لع يكترثوا له كانوا يذهبون بوقاحة 
هنا وهتاك ويقيسون كل شيء 
ويسجئون ملاحظات على كتبهم 
الرمادية باقلام نجارين. لاحظ 
الشيخ ساخطا انهم يتكلمون 
الفرنسية تلك اللغة التي نسيها منذ 


. ان لعب عليه السيد لونورمان دي 


ميزي بالورق وربحه في سانتياغو 
دئ كوبا. وصفهم تي نويل بابتاء 
الكنب وامرهم ان ينسحيوا مهددا 
وصاح بهم طويلا الى حد ان احد 


' الملساحين انتهى بان امسك به من 


عنقه ورماه خارج مجال رفية 
نظارته مع ضرية بمسطرة على 
بطنبه. اختفى الشيخ في مدفاته 
مطلا برأسه من وراء الستار لينبيج 
بالشتائم لكنه في الغداة عندما قصد 
السهل بحثا عن غذاء لاحظ ان 
اللساحين موجودين في كل مكان وان 
ثمة مولدين على الخيول يرتدون 
اقمصة مفتوحة الياقة واحزمة 
حريرية وجزمات عصكرية يشرفون 
على اعمال حراثة وتحديد للاراضي 
يقوم بها مئات الزنوج تحت حراسة 
مشددة وكان العديد من الفلاحين 
يركيون حميرهم و يحملون دجاجهم 
وخنازيرهم مبتعدين عن اكواخهم 
وصط صراخ التساء ودموعهن » 





«ارجوك ابق أيا قمر» 


البدر غاب ولم يزل 
قلمي يعاتق: اسطوي 
قلمي يخط وما أرى 
غير الفلول الهارية 
.غير الصاييح التي 
رقدت على ظهر الجيل 
ا 
البدر غاب وجاعت النسمات 
أب ! انتفض 
هذ ي للقلول رعاتها تخثى صغلءك 
والوغى تخثى للعارك 
فلتتفض يا بدر اب ولا تغب 
إن الشجيرات التي روضتها 
تيفي للحتان ولذرعك 
تيع الحئان فلا تغب 
ارجوك ايق يجانبي 
ني ملهما ولامتي 
بدرا تتير لها الدروب للظلمة 
وتنظف الوطن القسيح من الفساد 
من الحمئية يا قمر 
ارجوك ليق ولا تقب 
فطراوة التسمات فيك 
يراعم تبتت على ساق الوملن 
كصغيرة وقفت على باب القمر 
والسيف في يدها 
وق الاخرى دموع من درر. 
صرخت وأسمعت للسماء 
ارجوك لبق أيا قمر 
خسان محمد نزال 
قياطية ‏ جنين 










"بلك حا الماك 


ننشر على صفحة الشعب الثقافي هذا النص من رواية 
الكاتب الكوبي «اليخو كارينتيه» باعتبارها واحدة من 
روايات الكاتب المهمة من جهة ومن جهة ثانية باعتبارها 
فمونجا للادب الامريكي اللاتيني الذي كثرت ترجمته في هذا 
العقد من القرن العشرين لتمايزه عن بقية الاداب العالمية 
ونجامته انه يمتلك تلك الهالة السحرية التي تجذب القاريء 
اليه وقد اطلق البعض عل واقعيته التي' لا تخلو من غرائب 
تبلغ حد الاساطير «الواقعية السحرية». . 

«تى نويل» بطل الرواية يعيش الاضطهاد غير مرة » 
ويتحول من انسان الى حيوان غير انه في عالم الحيوان نفصسه 
لا يجد الراحة التي ينشدها. وجتى «الاوز» الذي عرف عته انه 


قصيل مرتب وجاد ونظامي لا يخضع فيه الفود الى فرد اخر من 
*النوع نفصه يرفض (تي نويل) حين يتحول الى اوزة و يمتبره 


دخيلا عليه. 


: بعد رحلة العذاب والتحولات الكثيرة يرى (تى نويل) يطل 
الرواية إن ليس امامه صوى سبيل واحد هو الانخراط في مملكة 
هذا العالم البشري والنضال من خلال مملكة البشر. وهكذا 
يدرك (تي نويل) ان عظمة الانسان تتمثل تحديدا في محاولة 
تحسين العالم والزام تفسه بمهمات وكائه يرئ ان سلوك 
(نمريغوري) بطل رواية (المسخ) لكافا ليس ذا جدوئ. انه 
انزواء نحو الداخل . داخل الذات وهروب اليها ادراكا بعجز 


الفرد في مواجهة المجموع 





ليختبنوا في الجيال وعلم تي نويل 
من إحد الهاربين ان الاعمال 
الزراعية صارت قسرية وان الصوط 
هوالان بين ايدي الولدين 
الجمهوريين (سادة صهل الشمال 
الجد). > 
لم يكن ماكندال قد توقع العمل 
الاجباري ولا توقعه بوكمان 
الجامايكي . ان حضور المولدين 
صرعة جديدة لم يفكر فيها خوسيه 
انطوتيو ابونتي الذي قضي عليه 
ال مركيز دن سوميرولوس وقد شهد 
تي نويل انتفاضته منذ مرحلة 
عيوديته الكوبية ولا شك ان هنري 
كريستوف نفسه لم يكن ليخطر على 
باله أن اراضي صان دومينغ سوف 
تستخدم نات يوم لاغناء تلك 
الارستقراطية ما بين ماثين تلك 
“ الطبقة,.الخلاسية التي امسست 
اليوم تستولي عل المزارع القديمة 
والامتيازات. رقع الشيخ نحو القلعة 
نظرة الكدر الذي ما عاد ليبلغ مثل 
تلك الافاق اليعيدة نقد تحجر فعل 
هنري كريستوف وما عاد يسكن 
بيتنا. وما يقي من شخصيته 
الخارقة هناك في روما ه صوى اصبع 
تطقو داخل قارورة من كريستال 
صخري . ملي يماء بارود. واقتدت 
يه الملكة ماري لويز بعد ان رافقت 
ابنتيها الى حمام كارلسياد فاوصت 
بان تحفظ قدمها اليمنى في الكحول 
٠‏ من قيل كيوشبي بيزا . في كنيصة 
شيدت بفضل كرمها الورع . فكرتي 
نويل طويلا لكنه لم يجد وسيلة 
المساعدة اتباعه المنحنين من جديد 
تحت السوط . ويدا الشيخ يشعر 
باليآس امام ذلك الحديد وتلك 
القيود التي يعاد طرقها من جديد 
باستمرار لاامام تزايد اليؤس الذي 
يستسلم له الاكثر خضوعا كدليل 
على لا جدوى التمرد. وخاف تس 
قويل ان يستخدموه في الحراثة رغم 
عمره. لذلك عادت ذكرى ماكندال 
لتسكن ذاكرته. وما دام الشكل 
الانساني يولد كل هذا اليؤس فان 
من الافضل التخلص منه فترة من 
الزمن ومتايعة احداث السهل يمظهر 
اقل صخيا. 
وماان صمم تي نويل حتى 
فوجيء بالسهولة التي يتحول يها 
لئرء الى حيوان عندما تكون له 
السطوة الضرورية. ولييرهن على 
نلك تسلق شجرة واراد ان يتحول 
الى طائرء وفي الحين صار طائراء 
تامل تلساحين من فوق غصن وهو 
يغرز منقاره في الذب البنفسجي 
لثمرة «كادميت» وفي الغداة اراد ان 
يصير جوادا فصار جوادا ٠‏ لكن ٠‏ 
توجب عليه ان يهرب من خلامي 
رماه باتشوطة حبل كي يخصيه 
بسكين مطبخ وتحول الى زنبور 


فتعب بسرعة' من الهندسة الرتيبة 


في بتاء الشمع ؛ صار ثملة (لقد 
ساورته هذه الفكرة السينة) فاجير 
على حمل اثقال كبيرة على دروب لا 
تنتهي + تحت حراسة تمل اخراله 
رؤوصس ضخمة لا ينكره الا بآمري 
لونورمان دي ميزي وحراس 
كريستوف ولمولدين الحالبين. 
احيانا كانت سنابك حصان تمزق 
صقا من العمالء وتقتل منات 
الاشخاص وبعد الحادث يعيد التمل 
نو الرؤوس الضخمة تنظيم الصفوف 
فيعاد رسم الدرب الضيق . ويغود 
كل شيء كما كان ٠‏ في نهاب واباب 
متهسكين : ولان تي مويل ليس 
تمله الا بالتحول ولا يعتير نقسه 
متضامنا مع النوع فقد اختبا ذلك 
المصاء وحيدا تحت طاولته فحمته 
من مطر ناعم ومثابر جعل الحقول 
تفوح برائحة قش وحلقاء مبلولة. 
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حمل الرب 
كان الطقص يوحي بتهار حار 
مع سماء مكفهرةء: وكان الئدى 
الليلي الذي يغطي نسيج العنكيوت 


السماء على مقر تي نويل - كان اود 
الاقنان القديمة في سان سوسي ينزل 
راكضا متعثرا فقي صقوطه , وقد نجا 
من النهب لان الزتوج لا يحبون 
لحمه ٠‏ فعاش حرا و كل نلك الوقت 


قد يدأ يتبخر عندما نزلت جلبة من . 


في شعاب الجبل . استقبله الشيخ 
بتعجب . كان سعيدا بزيارة الاوز ٠‏ 
لانه يدرك جبد! نكاء الاوز ومرحه ٠‏ 
نلك انه راقب حياته النموتجية 
عندما حاول السيد لونورمان دي 
ميزي قديما ان يوطنه يصعوية في 
مناخ جديد ‏ وبما ان الاوز غير 
متعود على الحرارة فان اثاثه لم 
تكن لتبيض سوى خمس بيضات كل 
سنتين ء وكان زمن بيض الاوز 
موضوع سلصلة من الطقوس انتقلت 
من جيل الى جيل . قعلى حافة 
جدول قليل العمق تتم حفنة 
الاقتران + في حضور عشيرة اناث 
الاوز وذكوره ٠‏ وكان الذكر يرتبيط 
بانثاه مدى الحياة باحتضانها وسط 
الطيور التي تكاكي مها بفرح . 


وترقص رقصاتها الطقسية المكوتة٠‏ 


من استدارات سريعة وعرقصة 
وضرب للارض بالقوائم وحركات من 
العنق في خط متعرج . كم تشرع 
الجماعة في بناء العش واثناء 
الحضائة يحرس التكور العريص »2 
ويظلون مترصدين طيلة الليل ٠‏ 
حتى وان وضعوا عيونهم المستديرة 
تحت الجناح ٠‏ وعندما يهدد القراخ 
الرعناء والمغطاة يزغت اصفر كثتاري 
. خطر ماء يقود نكور الاوز الاكبر 
سنا الهجوم بالمناقير وبالحواصل 
من دون تراجع امام اي كلب 
حراسة او فارص او عربة . الاوز 
«قوم» مرتبون جادون ونخاميون : لا 
يخضع القرد الى فرد اخر من النوع 
شنفسه . وكان مبدأ السلطة المتجسد 
في النكر الاكبر هو المبدا الضروري 
حصرا للمحافظة على النظام ٠‏ داخل: 
العشيرة . على طريقة الملك او شيخ 
المجالص الافريقية القديمة . تعب 
تي . نويل من تحولاته الخطرة 


واستخدم قواد الخارقة ليتحول الى ١‏ 


اوزة . و يتقاسم حياة السرب الذي 
استقر في مزرعته ٠‏ 

لكنه عندما رغب في ان يشغل 
مكانا داخل العشيرة و لم ير حوله 
سوى مناقير معادية ذات اطرف 
مصتّنة . واعتاق ممدودة تدل على 
رغبة في الحفاظ على بعد المسافة , 
وتركوه عل انفراد وحيدا على تخوم 
احد المراعي . يينما كان صور ابيض 
من ريش يرتفع حول الاناث 
اللامبالية . عندنذ حاول تي نويل 
ان يكون حذرا » قلا يفرض حضوره 
كثيرا . ويواقق على ما يريده 
الاخرون ؛ فلم يقابل الا بالكراهية 
واعلاء الاجنحة . ولم يفده في شيء 
. كشف مخباء فيه بقول مائية 
ذات جنور طرية . لاناث الاوز 
كانت الانناب الرمادية تهتز علامة 

فهم تي تويل بفموض ان تخي 
الاوز عنه انما هو عقاب اجبنه . 
لقد تحول ماكندال الى حيوان ليخدم 
البشر و لا ليتخل عنهم ؛ وفي هذه 
اللحظة عاد الشيخ الى الوضع 
البشري وتملكه صفاء خارق ٠‏ وفي 
ثانية واحدة . عاش اهم مراحل 
حياته . شاهد من جديد اولئك 
الابتشال النين كشفوا له عن كوة 
اسلاقه الافريقيين القدامى وغناهم 
٠.‏ وجعلوه يوّمن بمستقيل اقضل » 
احس بالشيخوخة تحت ثقل قرون 
عديدة . كان ثمة ارهاق كوتي 
لكوكب مثقل بالحجارة ٠‏ يسقط على 
كتفيه العاريتين من اللحم يعد عمر 
من الضرب والعرق والثورات ٠‏ لقد 
تحمل تي نويل نصيبه من المهمات 
الوراثية . ورغم انه يلغ اخر درجة 
من البؤس . قائه يترك بدوره نلك 
الارث كاملا . لقد عاش زمنه . وها 
هو الان يفهم ان الاثسان لا يعرف 
ايدا لمن يتعتب او يامل . انه 
يتعتب ويامل ويعمل من اجل 
اناس لن يعرفهم ابدا ء ويدورهم 
سوف يتعذبون ياأمنلون , ويعملون 
من اجل اخرين لن يكونوا سعداء 
ايضا , ذنك ان الاتسان يسعى دائما 
وراء سعادة توجد ابعد مماهو 
معطى له بالقصمة [لكن عظمة 
الانسان تتمثل تحديدا في محاولة 
تحسين العالم . والزام نقسه 
بمهمات] وق مملكة الصموات لا 
توجد عظمة يمكن يلوعها ٠‏ لان كل 
ما فيها هو مراتيية قائمة ؛ وجود 
بلا نهاية ؛ استحالة تضحية : راحة 
٠‏ ملنات + ولهذا السيب فان الاتسان 









الذي يسحقه الالم والمهام الشاقة ٠‏ 
الانسان الجميل في بوسه . الانسان 
القادر على الحب وسط المصائب . لا 
يستطيع ان يجد عظمته . واعلى 
قيمة له الا في مملكة هذا العالم . 
صعد تي نويل فوق طاولته , 
ملوثا زينتها المرصعة يقدميه 
الخشنتين . وباتجاه مدينة الكاب ٠‏ 
كائت السماء قد تلبدت بالغيوم 
وكانها دخان حريق . كأنها مثل 
تلك الليلة التي دوت يها كل ابواق 
الجيل والساحل . (القى الشيخ 
اعلانه الى السادة الجدد . آمرا 
اتباعه بمهاجمة الاعمال المتغطرسة 
للمولدين الذين تولوا السلطة الان) 
وفي هذه اللحظة اندقعت من المحيط 
هبة ريح خضراء فعصفت بسهل 
الشمال ودخلت وادي دوندون في 
انين هاتل , وفي حين كانت ثبران 
منحورة تخور على قمة «قلنسوة 


المطران» طار للقعد والستارة واجزاء ' 


«الموسوعة» وعلبة الموسيقى . 
والدمية والسمكة المحفوظة . دفعة 
واحدة مع انهيار اخر الانقاض في 
المزرعة القديمة , مالت كل الاشجار 
وذراها باتجاه الجنوب . مجتثة 
اتجنور . وطوال الليل سقطت امطار 
من ماء البيحر على سفوح الجيل ٠‏ 
تاركة عليها نثارا من ملح . 

ومنذ تلك اللحظة لم يعرف احد 
شينا عن تي نويل زلا عن سترته 
العسكرية الخضراء ذات كمي 
الدنتيلا البرتقالية اللون ما عدا ٠‏ 
ربماء ذلك الكاسر المبتل . ذلك 
العقاب النسي ظل ينتظر ميسوط 
الجناحين مثل صليب من ريش ثم 
انتهى بان طوى جناحيه وانقض في 
أتجاه غابة تماسيح الكايمان . 





شرعية الاتحاد ام شرعية الكتاب 
في الفترة الاخيرة انشا زملاؤنا الكتاب اتحادا خاصا موازيا 
للاتحاد القاتئم الذي تم انشاؤه منذ ستتين او يزيد بعد ان 
سدت السبل امام الفريقين لتشكيل اتحاد موحد يضم كتاب 
الارضى المحتلة مجتمعين. وكان فريق من الكتاب قد كون اطارا 
ثالثا اختار له اسم «لجان العمل الثقافي » ويذهب هذا الفريق 
إلى انه ليس بديلا عن اتحاد الكتاب المنشا ٠‏ وائما يهدف فيما 
يهدف اليه الى تنشيط الحركة الادبية والثقافية في الارض 
المحتلة والتهوض بهاء 
وآيا كانت وجهة نظر هذا القريق او ناك فان المتابع 
للحركة الادبية سوف يمد لسانه ساخرا وهو في فعلته هذه لا 
يرتكب انما وإنما يعير تعبيرا صادقا عن الواقع. واعتقد ان 
لسان حاله حين يقوم بهنه الحركة , حركة اخراج اللسان هو 
: اتحتمل حركتتنا الادبية 6 الضفة والقطاع وجود هذه الاطر 
الثلاث؟ ومن حقه ان يثير هذا السؤال فهو يستمع الى الحديث 
عن ضرورة وجود اتحاد كتاب ولكنه لا يرى كتابا يمكن ان 
يكونوا هينة ادارية لاتحاد كتاب حقيقي انا ما روعيت 
المقاييس الادبية في اثناء اختيار اعضاء لهذا الاتحاد او ذاك 
وهو . في 
هند اللحظة لا يتواني لحظة واحدة في الادعاء بان اتحادا 
رابعا واخر خامسا يمكن ان يكونا في الطريق ٠‏ 
في شهر كانون اول من العام المنصرم كنت كتبت افتتاحية 
«للشعب الشقافي» تحت عنوان «ثلاثة كتاب وعشر مجلات» 
وكنت أرى ان حركتنا الثقافية اتخمت بهذا الكم الكبير من 
الصحف والمجلات دون ان تحدث تغيرا نوعيا عل الاطلاق. 
ولعا. الحضور السياسي او التعدد السياسي هو الذي اثقل علدنا 
بهذا الكمدحتى لم نعد قادرين على المتابعة. وفرضت هذه الصحف 
وانجلات عددا كبيرا من الكتاب الذين لا يقرأون . او الكتاب 
النين يكتبون دون ان يقرأوا وكانت النتيجة ثلاثة اطر للكتاب 
ثلاثة اطر غير قادرة فيما بينها على التوصل الى صيغة واحدة 
تجمع الكتاب في اطار وتمكتهم من التميز عن الذقايات الاخرى 
واقعين فيما وقعت قيه تلك النقابات ٠‏ 
ولا اريدان اتندر كما يتندر البعض او اكرر ما 
يكرره اذ لست ارغب في الدخول قبما يمكن ان يفهم على انه 
انحياز لطرق دون الاخر لزيادة الهوة اتساعا ولكنني اعتقد ان 
هامش الخلاف يمكن تلافيه اذا ابديذا قدرا قليلا من التسامح 
وحتى لا تتكاثر الاطر ويقل الكتاب لتصبح الاطر أكثر من 
الكتاب ونختاف عل تفسير الانونة. والزعيم الاليق ارفع صوتي 
قائلا للجميع : قبل الخوض في شرعية-الاتحاد ينبغي ان 
نخوض في شرعية ؛لكتاب فكثيرون ممن هم في الاتحاد هذااو 
ذاك لم يقراوا بعد ابجديات الثقافة وني تلك اللحظة » حين 
نفرغ. من الاتقاق على من هم الكتاب لن يكون سوى اتحاد 
كتاب واحد 






































ه عادل الاسطة » 





أرزينا د(ه حل (لرروبع 


» اليوم : الاثنين . يوم مبارك 


والحمد لله . 
« التاريخ : العشرون من تموز عام 
/اخئق1 


« اللناسبة : اعلان نتائج امتحان 
الثانوية العامة لعام /المة١‏ 
» المكان : منزل ريقي بسيط في 
قرية «أحلام» 
تهض سعد في السباح الياكر 
واليسمة تعلو محياه فتتاول طعام 
الافطار على عجل وارتدى ملابسه 
الزاهية وتوجه الى المدينة ليعود بعد 
سويعات والفرحة بادية على وجهه 
فيزف البشرى لامه سعدى . وتنطلق 
الزغاريد ويتناقل اهل القرية الخير 
وني ساعات انساء يوم الناس 
للبيت زرافات ووحدانا ‏ هذا يحمل 
كيسا من السكر ؛ وثان كيسا من 
الرز . وثالث انتقى قميصا جميلا 
يلبق بالمناسبة . وتنهال الهدايا على 
بيت مسعود ايي سعد . ويعود 
مسعود من العمل فيعائق ولده 


.مهننا ٠‏ وتطير الاخبار لتصل الى عم 


سعد في السعودية . فيفكر في الامر 
مليا ليقدم مبلغ الف ديتار هدية 
متواضعة لاين اخيه الوحيد 
مساهمة منه في تعليم سعد في 
الجامعة 
» اليوم : السبت لا حول ولا قوة 
الا يالله ب 
ه التاريخ : 1441778/4 
» المناسية : يدع التسجيل لجامعات 
الضفة الغربية 
» المكان : مكتب التسجيل والقبول 
قي احدى الجامعات المحلية 

وقف سعد امام مكتب التسجيل 
والقبول في طابور ونا وصل الى 
مسجل الجامعة طلب مته طليا 
للانتحاق بالجامعة ٠‏ فساآل ال مسجل 
«سعده عن معدل علاماته في 
الثاتوية العامة فاجاب سعد : 204 
فمط الموظف شفتية استهزاء » ورد 
بشيء من التادب ٠‏ ؛سف قان قرار 
وزير التعليم العالي لا يصمح بقيول 
من هوفي مثل محدلك ٠‏ واستغرب 


مواق التسجيل بظروفه ٠‏ ولكن 


دون جدوى فالقانون في نظر, 


للوظف ‏ فوق كل اعتيار . وعاد 
سعد بجر اتيال الخيبة . 


سعد الخبر . معيثا حاول ان يقنع: 





وفجاة تتبدد الاحلام الوردية 


يقلم : محمد العطاري وتتحول الى احلام رمادية فيقرر ان 








يصيح أسمه «اتحخس» وامه 
«متنحوسة» وابيوه «متحكوس» 


وتترادى امام ناظريه صور الضياع ٠»‏ 
عامل في المصانع الاسرائيلية يخرج 
في الصباح ليعود في المساء لا مجال 
للدراسة يعد اليوم . لا بيت ولا 
زوجة ولا اولاد ٠‏ ماذا سيقول للذين 
قدموا التهاني له وظئوا انه سيكون 
الموظف الاول في قريتهم وتقف 
السيارة فجاة امام منزله وهو غارق 
في احلامه . و يصحو على صوت امه 
تسأله : خير ان شاء الله . فيجيب 
بعفوية: اه من قرار الوزير اعني 
قرار وزير التعليم العالي . الذي 
يحرمني من اكمال دراستي ٠‏ و يرمي 
بي اما الى الشوارع والمقاهي اوالى 
العمل في المصانع الاسرائيلية التي 
قاومت فكرة العمل فيها دوما . 


»ه اليوم : الخميس يوم مبارك أن 
شاء الله 
» التاريخ : الساعة الرابعة من بعد 
شهر الثالث من شهر اينول عام 
/اليةا 
» المخاسبة : اتتهاء التسجيل في 
كليات للجتمع في الضفة الغربية 
ه لكان : مكتب التسجيل والقبول 
4 احدى كليات المجتمع في الضفة 
الغربية 

وصل سعد وهو يلهث من شدة 
التعب , فقد عرف وق وقت متاخر 
من ذلك اليوم ان التسجيل في كليات 
اللجتسع ينتهي اليوم » فلملم اوراقنه 
واستاجر سيارة وطلب من سائقها ان 
يتوجه يه الى تلك الكلية . وي 
حوالي الصاعة الرابعة وقفت به 
السيارة امام الكلية فنزل سعد 
مسرعا . وموظفو دائرة التسجيل 
يغلقون الابواب بعد يوم عمل مضن 
. ويتوسل اليهم فيعودون ويقدم 
اوراقه . ويفتح احدهم اوراقه 
فيقع نظره على كشف علا مات 
الثانوية العامة فتظهر علامات 
الغضري على وجهه ويقول : كانك لا 
تقراً صحفا ولا تسمع اخبارا ٠‏ 
قبيهت و يسأل سعد : ماذا » فيجيب 
موظف التسجيل : لقد حاولنا 
مساعدتك وعدنا بعد انتهاء 
التسجيل لان قرار وزير التعليم 
العالي يقفي يانتهاء التسجيل يوم 
#رةإلاخة١‏ . كما انه يقفي بعدم 
قيول الطلاب الذين تقل معدلاتهم 
عن -21 في الكليات واثنا اذ تأسف 
لعدم امكانية قيولك . لثرجو ان 
يعود معاي الوزير فيتراجع عن هذا 
القرار ليتيح لك ولامثالك الفرصة 
للدراسة 

ويعود سعد بخفي حثين ٠‏ 
ويستقل السيارذ ويمر الشريط في 
نعنه . اعتقال سبق الامتحان 





هاتف ف البكور 55 


هاتف في البكور شدني لا يحور! 
بيتما الطل ما زال قوق الزهور 
كالدراري عقودا تحلي النحور 
والفراشات تبدو كسكرى الخمور 
لايني ذاكرا ما اعتراه الغرور 
حسرة مثلنا رغم عقل نجور 
ممه 
هزني قلت سبحا الهي الغفور 
أهدنا يا رحيم ويكم نستجير 
الفن بيننا تهد كل الامور 
شدمن ازرنا قد فقدنا المجير 
هدهدن عصرئا فهو أسوا العصور 
تنقذن فطرة مثل هذي الطيور 
صادقات النوايا ترجي الشكور 
سددن خطونا بالتعم البصير 
نصدقنك النوليا بدون فجور 
حسينا رينا من مقيل نصير 


نجاح وتهاني على كافة ال مستويات #عمه 
٠‏ اقراح وليال ملاح . شهادة | اللهم آمين 


جامعية ء وظيقة محترمة زوجة , 


٠ اولاد‎ ٠ بيت‎ 


فوزي خالد عيد الهادي 









انتفاضة 


عمال 


الصناعات الجوية: 





خوف.. يأس.. وشبح البطالة هي المحرك الاول 





آخر ما توصل اليه تفكير 
العاملين في الصناعات الجوية على 
اثر اتخان حكومة اسراتيل قرارها 
بصدد ايقاف العمل في تطوير طائرة 
لافي . هو القيام بمظاهرة حاشدة 
امام مكاتب حزب العمل الاسرائيلي 
احتجاجا على القرار الذي اتخذ 
بفعل رأي وثقل موقف وزراء حزب 
العمل وان هذا القرار يؤكد «قصر 
نظرء لجنة العمال وعدم فهمهم لا 
يدور حولهم. 

ولو كان القرار بيدي او لو كنت 
مراسلا لصحيقة م«ازفستياء 
السوفياتية فائني كنت ساقترح على 
انعمال التظاهر في شارع «اليركون”» 
وبجوار فتدق «يارك» مقابل 
السفارة الاميركية في تل ابيب 
والوقوف هناك والصراخ باعلى سوت 
«ايها اليانكي» اخرج من شنا . لكن 
المشكلة هي ان هذا العنوان ‏ ايضا 
غير دقيق وليس هو المطللوب 
تماماء. 

كنت اريد , وكائسان عاقل 
وطبيعي ان تكون, حكومته التي 
تريد اتخاذ قرار مصيري وحاسم على 
مستوى القرار بصدد الطائرة لافي . 
ان لا تتخذ قرارا من هذا النوع وهي 
تحت الضغط الامريكي المباشر 
وكالعادة (لاسباب مالية تفرش على 
الحكومة) لان الضغط الل منكور هو 
الذي ادى الى مثل هذه النتيجة. 

وكنت اريد التصديق بان قرارا 
مصيريا من هذا النوع والذي اتخذ 
ضمن وجود علاقة مياشرة مع جهاز 
الامن والحاجات الدفاعية الرئيسية 
للدولة كما عرضت من 5 بل وزير 
الدفاع ورئيس الاركان وربما يسبب 
الضفوطات الاقتصادية والوضع 
العام للاقتصاد الاسرائيلي وحالة 
الليزانية العامة التي تتطلب اتخاذ 
قرارات حاسمة للحفاظ على مصادر 
التمويل ولمواد الاولية اللازمة 
الاستمرار بقاء الدولة ووجودها كنت 
اريد ان تكون هذه الامور هي 
السبب الاول والاخير الذي دفع 
بالحكومة لاتخاذ هذا القرار 
المصيري بهذا الشكل وني هذا الوقت 


بالذات ٠‏ 
كنت اريد .. لكن الوقائع تسير 
على نحو اخر ويطريقة غير التي 
تريدها.. فليس هو الضغط الامريكي 
وحدهى ولوس هو الحساب والدراسات 
اللحسكرية والامنية والدفاعية 
وحدها وليست الميزانية وحالة 
الاقتصاد الاسرائيل هي السبب بل 


انه مجرد «حظا غبي» وبسيط وقع ٠‏ 


فيه رئيس الوزراء اسحق شامير 
الذي سيق له وان نجح في مناورة 
«ترائس بوليتي» ‏ تحو يل سياسي 
نجح فيها بتحويل ودمج وزراء 
ونواب حرب الليبرالبين الى الليكود 
ووضع بأيديهم (مكافأة) وزارات 
المالية العدل والسياحة والوزارات 
الثلاثة هي من الوزارات التي 
تعارض الاستمرار في مشروع لاني 
وهي الوزارات التي توجت مسيرتها 
بالاقتراح الاخير الذي اطلق عليه 
اسم اقتراح النصف بالماقة - 73/8 » 
الذي قدمه الوزير «اصحق موداعي». 
مناورات قفاشلة 

هذه المناورة القاشلة التي اعتقد 
رئيس الوزراء بائه يمكته عن 
طريقها الاستمرار في مشروع لاقي 
(التصويت) قد جعلته يدفع الثمن 
البامظ في نهايتها لان التصويت 
الذي اقترحه لم يكن ضروريا ولم 
يكن هو الحل المعقول والذي يمكن 
بواسطته انقاذ المشروع بل ان 
شامير كان يمكنه ضمان النحيجة 
التي يريدها 

لو عرف كيف يتعامل مع الوزير 
«زبلون هامر» ويجذيه الى جانبه 
دون الحاجة الى تصويت لان مدة 
الاسبوعين التي طلبها شامير . 
كانت كافية لتقديم الاقتراحات 
البديلة واقناع يعض المؤيدين 
للمشروع بهاء مع انها في نهاية 
الاصر لا تعني الا التوقف عن 
الاستمرار في مشروع لافي . 

نقد سمعنا قبل يومين . بان 
اقتراحا جديدا اخر قد قدم بهدف 
التعديل من حدة وصعوبة القرار 
الذي اتخذ بالنسبة لمستقبل لافي » 


تضرم كام نل ما صو عيبر فد الح 


الممزوئكات الل مد مسة 


وا فيك .. 





وان هذا الاقتراع قدم الى مجلس 
العاملين في الصناعات الجوية ٠‏ 
وان الملجلس يدرس هذا الاقتراح 
ويمكن ان يتخذ قرارا بالموافقة 
عديه . حيث ان كثيرا من العمال 
يشعرون يان مجرد القيام بمظاهرة 
في شوارع تل ابيب تنتهي يعد ساعة 
او ساعات معدودة لن تكون له 
الضجة ولا الاثار لكضمونة في هذا 


الصراع الذي يتبلور الان بين اكثر ' 


من طرف (ولكن يدفع وتوجيه عمال 
الصناعات الجوية) وبين الحكومة 
الاسرائيلية 


ارفس وامكاتية الاستة 7 


كما ان البعض يشعر بثقة ان 
حكومة الانتلاف ستمتص اي 
خطوات احتجاجية اخرى سيقوم 
بها عمال الصناعات الجوية , 
ولذلك . فان الاقتراح الجديد يدعو 
الى القيام بمظاهرة داخل مطار اللد 
«بن غوريون» الدولي . وبعد ذلك 
الاستلقاء على مدارج هبوط واقلاع 
الطائرات بهدف شل حركة 
الطيران مز والى مطار بن غوريون 
الدوني . نلضغط على الحكومة 
والاجتماع على قرارها بايقاف العمل 
في طائرة لافي . وما سيتبع هذا 
القرار من ارسال تبليفغات 
بالاستغناء عن العمال (من الممكن 
ان يتم الاستغناء عن 1٠٠١‏ - 
0-٠‏ عامل وقني من الصناعات 
الجوية) بعد ان تتم دراسة كشوف 
العمال . وهو الاجراء الذي شهدد 
يسيبه الوزير موشيه ارئس 
بالاستقالة انا ما جرى تنفيذه . 


اخيرا . فان الوزير (بلا وزارة) 
موشيه ارنص ؛ اعلن بانه يتوي 
الاستقالة . وانا لا اقهم . لمانا شو 
بالتحديد ؟ فمن الذي يجب عليه 
الذهاب الى بيته والاستقالة . لان 


. الشخص الذي يجب عليه الذهاب 


والاستقالة هو الذي اجل اتخاذ 
القرار اولا . ثم رفض الاقرار بوجود 
خطا فادح باسلوب الحل المقترح 


#عيزية » د مَةَ في الصر © تضامس انه و ويه ص رقيو السيوى 





مشارزع جما 2101110 لحم م ”تايعون 000 











ثانيا . وراهن على نوع من الحلول 
لا يمكن التصديق بانه سينجح او 
يكون مقبولا ثالثا . نعم , فلا أحد 


رئيس الاركان 





يستحق الذهاب الى البييت 
والاستقالة الا رئيس الوزراء اسحق 
شامير . ولا احدا سواه - 








حتى بعد الغاء مشروع لافي 





اكد الجترال «دان شمرون» 
رتيس اركان الجيش الاسرائيللي ٠‏ 
بانه يتوجب تقليص حجم الجيش 
الاسرائيلي لكي يتمكن من ملائمة 
الخطة الجديدة التي ستشمل 
برنامجا لعدة سنوات قادمة . وقال 
ان الجيش الاسرائيلي لا يمكنه 
الثبات على هذا المستوى دون أن 
يطرا اي تغيير على حجمه حاليا . 
وان التخلص من بعض العقبات ٠‏ 
والمشاريع التي كانت تستتزق 
ميزائنيات الجيش وتضع كثيرا من 
القيود على مشتريات ولوازم القوات 
الاسراتيلية . سوف يتيح المجال 
امام احداث نقلة جوهرية / كيفية 
في نوعيية وطبيعة حجم القوات 
الاسرائيلية ولكن هذا التغبير لا 
يمكن ان يستكمل مالم تتخذ 
الأجراءات اللازمة الكفيلة يتقيير 
حجم القوات العاملة ميدائيا . 

وشرح رئيس الاركان شمرون 
وجهة نطره من جديد . حيث اشار 
الى الدراسات الجديدة التى وضعت 
بهدف شمولها لمخطط بعيد للدى 
لكيقية بناء ومهمام الجيش 
للسنوات القادمة بدلا من التهج 


يجب تقليص 
حجم الجيش 
الاسراتيلي 


السايق الذي سار عليه الجيش 
حتى الان باعتماده على براميج 
سنوية تنتهي مع نهاية ميزانية 
السنة . ولذلك فان الشرط الاول 
لتنجاح البرنامج الجديد هو اتخاذ 
قرار سريع بتقليص حجم الجيش 
وتوجيه وتكريس الامكانيات المالية 
التي سيوفرها الى شراء معدات 
وتجهيزات تسليحية يمكن لها ان 
تمول الجيش الاسرائيلي الى عدد اقل 
بكقاءة اكير وتقدم وتطور افضل 
بكثير - 

واضاف رئيس الاركان قائلا : 
«ائني واثق يان الطرق التي نتحدث 
عنها سوف تيقر على القيادة كثيرا 
من اعداد الافراد الثين تعتمد عليهم 
القيادة حاليا . وان ذلك ستكون له 
تتائج على حجم الاصابات التي تقع 
بين صفوف الجيش . وائني اريد 
التحدث عن الكميات ولكن . وعلى 
كا, الوجوه . صوف تكون معارك 
وبوجود خطة تعتمد على عدد اقل 
من القوات . فان هذا يعني وقوع 
عدد اقل من الاصابات . 


عن «هارتس» 





اتقنوا 





يقال بان ظاهرة اشعال 
الاطارات المطاطية اثناء المظاهرات 
لم تعد حكرا على المواطنين العرب 
في للناطق . وأن اشعال الاطارات 
يعتير ظاهرة عادية وطبيعية 
اصبحت غير مستهجنة ولا غريية » 
لكن علاجها والتعامل معها ريما 
يكون هو الشيء المستهجن في هنه 
الايام 


حقاان هذه العملية تعتبر٠‏ 


«اختراعا محليا» يمكن تسجيله 
لحساي المواطئين ني للتاطق . لان 


سكان الضفة الغربية هم النين , 


كانوا الاوائل والطليعبين من بين 


الجديج . ويعدهم جاء بالدور ' 


«الفهود» ٠.السود‏ ثم لحق بهم 
اللواطنون العرب داخل الخط 
الاخضر في «يوم الارض» واثشيت 
التكرار يان هذه الظاهرة وجدت 
تتبقى وانها لن تكون ظاهرة عابرة 


اشعال الاطارات المطاطية 


فالاطارات لنطاطية . تعتبر من 
اكثر الاشياء توفرا وفي كل وقت 
وخصوصا لانها ليست من الاشياء 
التي تسترجع وتعاد الى البائع ٠‏ 
وهي لا تطحن ولا تصهر قق ورش 
اخرى ويمكن العثور عليها بكثرة 
أمام اي محل لتصليح البناشر وفي 
كل «مقبرة صياراته فهي لا تكلف 
مالا ويمكن دحرجتها الى حيث يريد 
اللتظاهرون - 

واما المزايا التي يستفاد منها 
من هند الاطارات ٠‏ فهي اق جانب 
نارها الملتهبة التي ليس من السهل 
اطفاء الستتها. فلها رائحة من 
الدخان كريهة ء ودخان اسود يلوث 
كل شيء . ولا تكلق مشعلهااي 
شيءء بل انه مربح الكثير ء فلماذا 
لا تكون جيدة ونانا لا تسجل على 
اسح اصحابها كاختراع اثيتت الايام 
تجاحه . 





ما هي البدائبل التصنيعية العسكرية ؟ 


على اذر اتخاذ قرار بالتوقف عن 
انتاج الطاترة لافي ‏ وتوجيه الاموال 
التي كان يفترض ان تمول مشروع 
لاق تحواهااف اخرى سيصرقف 
عليها من الليلغ المخصص لتطوير 
لاف ء على ان يتم تشجيع تطوير 
وصناعة هذه البدائل في اسرائيل ٠‏ 
حتى لإا تكون حاجة للاستفناء عن 
كفاءات وانتاج الصتاعات الجويةم 
الاسرائيئية . بما في ذلك امكانية 
انتاج طائرات اميركية من طراز 
داف 15ه في اصرائيل ٠‏ 

وقد اوضح رئيس الاركان ٠‏ 
الاسرائيلي في حديثه مع المراسلين 
اللعسكريين . قحدد النقاط 
ولنتجالات التي ستصرق فيها 
ميزانيات الجيش وعمليات التطوير 
بعد اتخاذ القرار الاخير . 
همه شراء 0 طائرة مقاتلة 
اميركية الصنع من طراز «اف - 
1 مطورة يدلا من اتتاج تقس 
العدد من الطائرات الاسرائيلية 
«لافيه وان ثمسن كل طائرة سيكون 
7 مليون دولار 
ومه تحسين وتطوير اجهزة 
وقدرات الطاترات الاسرائيلية من 
طراز «فانتوم» وذلك في اطار المشروع 
الذي يعرف ياسم «كورنس ١٠٠5م‏ . 
ومه تحسين وتطوير طائرات 
الهجوم المزوحية 
ومه تحسين وتطوير انتاج 
الطائرات الصغيرة التي تطير بلا 


«موشيه ارئس» توقف عن 
كونه وزيرا بعد ان اصر على 
موقفه . وذهب في هذا الموقف 
حتى نهايته . والوزير «موشيه 
نسيم» بقي في مكائه دون ان 
يترك منصيه . مع انه بقي مصرا 
عى هذا الموقف ولم يتزحزح عنه . 
ومن المحتمل ان تشهد الدورة 
القادمة . لتشكيل حكومة جديدة ٠‏ 
أن يكون موشيه ارنس وزيرا بها . 
ولكن ربما يكون من المشكوك فيه 
ان يكون «موشيه نسيم» وزيرا في 
هذه الحكومة , وان يكون كل 
.واحد من .هذين الوزيرين قد 
سجل علي نفسه هذا المصير لاته 
حمل وثابر على هذ! الوقف . 
ولكن . الشيء الواضح بصورة اكيدة 
٠‏ هو أن ارنس ونسيم ٠‏ ومن على 
جانبي الخط قد لعبوا «يناء 
المقاعد الوزارية» بهذه المواقف 
التي اتخذوها ولم يتراجعوا عنها ‏ 

من هذه الناحية . فان 
السياسة الاسرائيلية لا تختلف عما 
هو موجود في العالم . لان الكتلة 
الحاكمة والمتفذة لا تحب ولا 


. ترضى عن أي عضو فيها يصوت 


ضد ارادتها وتوجهها . وهي بذلك 
لا تدافع عن العنصر الذي شذ 
عن مسيرها وسيرها وعزل نقسه 
دون ضغط ولا حاجة الى ذلك . 
وفي كنتا الحالتين يقضح بان 
الوقائع الاسرائيلية وطبيعة 
المجتمع “لاسرائيلي قاسية بوحشية 
وان كل من يخرج نفسه من 
«صحن السلطة الحاكمة» يجد 
نفسه بعيدا عن مقاعدها مستقبلا 
. وان كل من تمسك بها ولو 
لم يستطع اثبات قدرته على ذلك فان 
مكانه سيكون مضموئا قيما يعد. 
هذه الاشياء تكتب الان , 
لكي يتم تصور مستقبل الوزبرين » 
ولكي نؤكد للجميع بان لعبة 
السياسة الاسرائيلية لا تسير وفقا 
لرفيات ومخططات الوزيرين فقط 
لان كثيرا من الاوساير التنفذة 
والحاكمة تمسك ببعض الخيوط 
وتسحب على النحو الذي تريده 
والمشكلة الاهم من ذلك هو ان 
الذين يشدون بهذه الخطوط هم 
من الملونين والمزاجيين المتقلبين . 


ممه شراء وتطوير اسلحة وذخيرة 
خاصة للقوات البرية 

مءعه التزود بالعدات المتطورة 
اللازمة لاقتحام حقول الالقام 

ههه تللق ذجزء من 
التستيح الخاص بسلاح البحرية 
الاسوائيلي بما في نلك بناء ثلاث 
غواصات جديدة وتطوير سفن 
الصواريخ العاملة في السلاح ٠‏ 

ههه العمل على تنفيذ بعض 


فقبل وقت قصير من اجراه 
التصويت الحاسم في مجلس 
السوزراء تحدثنت مطولا ممع 
الوزيرين «ارنس ونسيم» واتفقت 
/ وافقت على كل كلمة خرجت 
من لسان الوزير نسيم ولم اوافق 
اي كلمة خرجت من لسان الوزير 
ارئس ٠‏ ومع ذلك فانا لا اصبق 
بان الرجلين يستمدان موقفهما 
من نفس الجهة و يتنفسان من 
رئة سياسية واحدة . ولكن هذه 
النوعية لا يمكنها ان تكون ملونة 
ولا متقلبة وتسير دون اقتناع تام . 


وكان واضحا ل ٠‏ بان واحدا 
منهما لا يمكنه الاستمرار والبقاء 
عضوا في هذه الحكومة بعد اتخاذ 
القرار الحاسم يخصوص الطائرة . 
لانهما. وعلى عكس مواقف 
غيرهما من الوزراء الزملاء (في 
تقس الحزب ‏ الليكود) فان كل 
واحد متها يقهم . بان بقاءه 
ووحوده في الحكومة فائهما 
سيتحملان كامل السؤولية عن 
القرار يحكم وجود قانون 
«المسؤولية الشاملة والعامة للقراره 
حتى وان كان موققه /) 
يختلف ويعارض 1 
المتخذ 


الملشاريع للجديدة خاصة بسلاج : 
الاستخبارات 7 

واجمل رتيس الاركان هلم' 
لنقاط بقوله ٠‏ ان مستقبل هذه 
المشاريع مضعون ٠‏ وسوقف ب 
مستقيل الجيش الاسراتيلي ويمكن 
إن تكون لها فوائد تجارية كثيرة ' 
على عكس ما كان متوقعا بالنسية . 
لمشروع الطائرة لاني ٠‏ 

عن دعل همشمار» 


























وعلى موقف معاكس لغيرهما 
من الزملاء / الوزراء (من نقس 
الحزب) فانهما لم يرغبا في لعب 
«لعبة الديماغوجية السياسية في 
القاء العبء والمسؤولية على 
النصف الثاني من الحكومة (أي 
تحميل التجمع مسؤولية القرار كما 
فعل شارون وشامير وغيرهما) وفي 
نفس الوقت لا يريدان الاستمرار 
بعد ان حسمت الحكومة 
الاسرائيلية الموقف هن الطائرة 
ومستقبلها وهذه ظاهرة جديدة 
وفشتية في السياسة الاسرائيلية لم 
تتجحسد حتى الان ؛ منذ عشر 
سنوات مضت . وخصوصا في 
حكومة الوحدة الوطنية . 

حقا. لقد انئقذ دنسيم 
وارئس» احترامهما لاتفسهما 
وحققا بعض الاحترام للسياسة 
والسياسبين الاسرائيلبين . وطلما 
كان لدينا سياسيون من النوعية 
التي تهمهم وتقلقفهم المصالح 
القومية الى حد التنازل والاستقالة 
دون اي مصلحة شخصية فان 
الامر يدعو الى التفاؤل والسرور 


يوتال ماركوس 
عن «هاآرتس» 





لذلن؛ؤ«ضنج 00 


صستراذارة فندق نا 
المزوارالكرا ّ 


روك أن 0 2 


بغ ديز ورد جبيع وسالز الات والرتاهم 
أممَارسْاسّة «عدمات متانة. 


0/٠١‏ د نان دلشتههر] فوإم_تشصر المدامة»- 
ضعية اقطان م القزاء ارا لمتاء . 





و. 


ه الامريكي كارل لويس يطير فيا ألهوام 3 نسابقة الوثب 5000 


' بطولة العالم لالعاب القوى بروما . وكان لويس قد فاز بالمصايقة قافزا 


المساقة /اكرم مترد 20 35 


» حارس مرمى توتثغهام قورصت هاتز سيجرز يضرب الكرة بقبضقه 
خلال لقاء تشلسي وقورصت والذي انتهى لمصلحة تشلسي ياريعة اهداق 
مقابلثلاذة في يطولة الدوري الانجليزي :. 


زيما يلي تتاتج الدوري + 


تشلمي- بوتتهقام + 5:9 


٠‏ افرتون ‏ توتتهام : صقر : صفر 
تشارلطون - كو ينزيارك : صفرءا 
ويستهام ‏ ليفربول : ٠:١‏ 

نيوكاسل - و يميلدون : 5:١‏ 
كوفنتري - يوتايتيد * صقر:صفر 





دربي كاونت, - يورتسماوت : 


(ارسثال لم تذلعب هذا الاسبوع 
يسسب عدد الفرق الاتجليزية 
القردي في الدوري). 0 


آلة اء ودي بين أن جلترا 
والمانيا الاتحادية 


3 انهى مدربا المتتخبين الوطنيين 


الانجليزي . والائاني الاتحادي بوبي 
أرويسون وقرائسٍ يكتباور 
3 اصستعداداتهما اللقاء الودي بين 


المنتخيين المزمع اجراؤه اليوم في 


| استتاد دينسلدروف في الفاشيا 


الاتخادية 


وتجدر. الاشارة إلى ان روبسون. 


ل يحدث اي تغيير في تركيب 

المنتخب الانجليزي املا ان يشفى 
الكجم براين رؤيسون من ابي 
الخفيفة والتي حالت دون اشتراكه 


في تركيب ماتشستر يونايقد فريقه في ... 
٠‏ لقائه فريق. تشلسي .+ ولم يقرر 
رويسون بعد في الثلاثي 

سيقود خط الهجوم وسيقع الاختيار 
. على ثلاثة من 
:ميتو بيود لي »مارك هيت ٠‏ جون 

: بارتمن + كلايف الن . وجميعهم 


بين : غاري ليتيكر ٠‏ 


أها بالئصية للخط الخلقي قييدو 


:"أن 'تيوي بوتشر ٠‏ قلب دفاع رينجرز 





الذي . 


الاسكتلندي سيتفيب عن تركيب 
اللتتخب ليحل مكانه طوني ادامس 
(ارستال) فيئعب الى جاتب مارك 
رايت (دربي كاونتي). 

شلاثة حراص مرمي يرافقون 
اللنتخب الانجليزي : بيتر شلتون 
كريس وودس » ديقيد سيمان. 

وبالنسبة للمتنتخب اللماتي 
فالتفيير اليارز يتمثل في اشراك 
اولاف تون >١(‏ عاما) صائع العاب 
فرينق شالكة ؛ بديلا للوثر ماتيوس 
المصاب حارسا لكرمى في القريق هما 
لايكه اميل وبودو اليخثر اما 
الهجوم فيقوده بيير ليتبازسكي 
ورودي قبار وكلاوس الوقس. 


دورة كراتيه في نادي الخضر 


بيت لحم قم مؤخرا افتتاح 
.ورة كرلتيه 7 في قادي النخضر 
الرياضي وتضم الدورة تحو ”ا 
متدربا يشرف على تدريبهم الدرب 
ابراهيم احمد حير 








على كأس الشهيد انور القصاص 








أمساجد بيت ساحور يهزم نقابة ابوديس 


قدر ونصر وربيع وجوهر نجوم: اللقاء 


- ناصر جوهر.. صخرة النقابة 
بيت ساحور ‏ تهابل على ملعب 
يلدية بيت ساحور فريقا مصاجد 
بيت ساحور ونقابة ابو ديس في 
لقاء كروي على كأص الشهيد انور 
القصاص . ويعد لقاء جيد المستوى 
حسم السواحرة النتيجة بهدف يتيم 





“ اخبار من ارثونكمي بيت 
جالا 


]| « جرت عل ملعب بيت جالا مياراة 


ودية يكرة القدم بين براعم بيت 
جالا وبراعم عايدة واسفر اللقاء 
عن فوز عايدة 1/9 . ١‏ 

حكم اللقّاء : حنا منصور 
نه كما جرت على تقس الملعب في 
لقاء ودي يكرة القدم براعم بيت 
جالا وكريمزان واسفر اللقاء عن فوز 
بيت جالا 5/٠١‏ 


حكم اللقاء : باسم ايو قيع 





: فؤاد المكركر 


# كما فاز يراعم بيت جالا على 
يراعم بيت ساحور ياريعة اهداف 
نظيفة في لقاء كروي على ملعب 
بيت جالا . 
حكم اللقاء : باسم ابو قبع 
رز من بيت جالا : قؤاد المكركر 





كراتبيه الاسلامي في بتير 

بيت لحم قام فريق نادي 
اسلامي بيت لحم للكراتية بقيادة 
مدرب القريق عطا تايه وعشرون 
من تلاميته ياجراء عرض في نادي 
بستير كما قام مدرب يقير خضر 
عيدالله بعرض ممائل وشهد العرض 
جمهور كيير من اهالي القرية وثمنوا 
خطوة المدرب عطا تايه. 





بطولة الكراتيه بالنادي 
الاسلامي 

بيت لحم اقيمت في قاعة 
النادي الاسلامي البطولة الثانية 
للكراتيه نعام 4 شمئت فن الكاتا 
وذلك من اجل تشجيع حب اللعية 
في نفوس التلاميذ ويشرف عل 
اليطولة المدرب القدير عطا تايه 
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وبعد تنافص شريف فاز التالية 
اسماؤهم : 
٠»‏ الحزام الاصفر فوق وتحت 3 : 
جودة احمد . رياض علاوي ٠‏ 
ويوسف قري | ' 
ه الحزام اليرتقالي قوق وتحت ١5‏ : 


ه الحزام الازرق فوق وتحت ١5‏ : 
ابراهيح الكوعل . موسى خليل . 
جلال محمود 
ه الحزام البتى قوق وتحت ١4‏ 
خليل الخاروف ء حسين محمودا' 
واحمد موميى 
» الحزام الاسود : ٠‏ 
عبد العقو سلهب ٠‏ كليل منصور 
ء وعبد القادر زياد . 





« الشهيد انور القصاص 

جاءت البداية للنقابة حيث 
سدد نعمان ابو ارميلة كرة انقذها 
الحارص ببراعة . كما سدد نبيل 
نصر كرة اخرجها دفاع النقابة ومن 
كرة من محمد نصر الى شقيقه نبيل 
ليسجل منها هدف المباراة وقد برع 
محمد سلمان في الجناح الايمن 
حيث مرر العديد من الكرات 


. العرضية ولم تجد من يتايعها كما 


سدد سلمان كرة انقنها عماد صلااح 


ببراعة وسدد حميد ابو هلال كرة 
صاروخية انقذها ابو عيشة . كما 


انقذ هدفا اخر من كرة فوزي ربيع ٠‏ 
نجم التقابة الذي بنل جهدا سخيا 
في تمرير الكرات لزملاثه , 


وبداية الشوط الثاني كانت 
لبيت ساحور حيث حالت القائم 
والعارضة من تمسجيل هدفين لصالح 
المساجد . 

بعدها داشت السيطرة الميدانية 
للنقابة ووقف ناصر جوهر للهجمات 
الساحورية المرتدة باقتدار كما عاون 


' عبء الهجمات النقابية التي قادها 


محمود عريقات وعزيز رييع وحميد 


وقوزي وكان محمد قدر نجم دقاع 





فوز كينيا بماراثون الرجال 
في روما 
روما أصبح الكيني دوجلاس 
واكيهورو يطل العالم في صباق 
اخكاراثون يوم الاحد في روما واحتل 
المركز الثاني الصوماني احمد صالح. 
الميداليا : 
نهبية / دوجلاس واكيهورو/ كينيا 
فضية/ احمد صالح جيبوتي 
يرونزية / جيليندو يوردين/ ايطاليا 
وقد حضر السباق الرئيس 
الكيتي دائيال اراب موي وهنا 
البطل الكيتي. 








الملسجد يفقوت فرصا محققة 
للتسجيل انقاية ابو ديس لبنتهي 
النقاء بفوز الساجد بهدف يتيم , 


ملاحظات : 


كان اللقاء خاليا من الحشونة 
المتعمدة 


؟ كان الشوط الاول سجالا فيما 
سيطرت النقابة على الشوط الثاني 
(يدون جدوى) 
" - برز من النقابة فوزي ربيع 
وتاصر جوهر 

ومن المساجد : محمد قدر 
ومحمد نصمر 
غ ‏ في نهاية اللقاء قدم الاستان 
يوسف القصاص الكاس للمسجد 
والدرع للنقابة ٠.‏ 


اندية ف طاولة الضفة 

القدس ‏ تاكد مشاركة 1 اندية 
في الصاعقة الفردية الثانية للاشيال 
دون سن ١١‏ يكرة الطاولة المنظمة 
من قجل نادي الموظفين بالقدس 
والتي ستجرى يوم الجمعة القادم 
في قاعة نقابة الحدادة والالمنيوم 


| بالقدس . وتبدا البطولة الساعة 


الثامنة صباحا . لذى يرجي من 
الاندية المعنية التواجد الساعة 
السابعة والتصف في مقر نادي 
الموظفين لعمل الاجراءات النهاتية 
للدورة ٠.‏ 

والاندية المشاركة : عيبال 
تابلس . شباب تابلس . مركز 
الامعري . سرية بيت المقدس . 
اتحاد بيت المقدس . جمعية الشبان 
المسلمين / الخليل . جمعية الشبان 
المسلمين / القدس ٠‏ تادي اسلامي 
بيت لحم . والنادي المنظم الموظفين 





فوز اشبال الاسلامي 
على السالزيان بالخمسة 

بيت لحم جرت على ملعب 
السالزيان غباراة ودية بكرة القدم 
بين فريقي اشبال الاسلامي واشبال 
الصالزيان . على الدرع المقدم من 
ناصر شوكة وبعد لقاء متوسط اسقر 
عن فوز الاسلامي بخمسة اهداف 
مقايل ثلاثة للسالزيان ٠‏ 

حكم اللقاء : صالح كنعان 

سجل اهداف الاسلامي : عيسيى 
حسن“اهداف وعلاء احمد 
(هدفان) 

فيما سجل للسالزيان : جوني 
جبرية ٠‏ وسامر مغربي (هدفان) 





المدربي اسامة الشريف يمتحن اول دورة 


في فن التعصايتان مع الجنزير في غزة 


غزة ‏ امتخن المدرب اسامة 
الشريف الحائز على الحزام الاسود 
الدوني دان * . اول دورة في قن 
«الننشاكوه الحصايتان مع الجنزير 
في قطاع غزة . تلاميذ المدرب القدير 
جمال العقيلي المعتمد لتدردبها في 
المعهد الاسلامي للائعاب الرياضية » 
وهو اول من دربها في القطاع. 
جرت الامتحانات في قاعة جمعية 
الشيان المسلمين بالخليل , التي 
رحبت بامتدربين والاداريين ٠‏ 
وتخلل الامتحانات عروض شيقة من 
تلاميذ المدرب اسامة الشريف 
الحائزين على الحزام الاسود امام 
اخواتهم الغزيون . كما وقدم 
الفريق الفزي عروض تالت اعجاب 
الحاضرين يقيادة مدرب الكراتيه في 
المعهد الاسلامي في غزة يحيى خلة , 


في مباراة وداع معايعة الجيدة ا مستوى 





العمل الكاثوليك يخسر امام 
السالزيان سلويا 





© يأاسل معايعة .. وداعا للملاعب 

بيت لحم من غالب النتشة 

استضاف قريق العمل الكاثوليك 
شقيقه صالزيان بيت لحم في لقاء 
ودي بكرة السلة وذلك يمتاسبة 
اعتزال لاعب العمل الخلوق ماسل 
معايعة . وقدم الفريقان عرضا جيدا 
وانتهى اللقاء الى قوز الصالزيان 
يواقع 60 نقطة مقابل -5 للعمل. 
حكم اللقاء : ريمون زيانة وعادل 
أسمري. 

في الشوط الاول افتتّح ياسل 
معايعة التسجيل وقد ظهرت 
اللمحات القنية والتمرير المريع 
والسليم واللياقة البدنية وظهر 
ثلائي السالزيان دبدوب ومازن 
بركات واحمد دعتا ف حين يرز 
ثلاثي العمل 'نتفاهم معايعة 
وقطان (نجم اللقاء) وداود صابات 
لينتهي الشوط بالنتيجة المتقاربة 
ل 


وف الشوط الثاني انخفض ادام - 


العمل لخروج عصام صابات ويتائق 
توفيق حنضل من السالزيان » ولكن 
العمل نظم صقوفه وتقدم في قترة 
من اللقاء وعاود السالزيان ليضغط 
بقوة لحسم النتيجة وكان له ما 
اراد وبواقع 0ه *ت. 

ملاحظات : 


)١ |]‏ لوحظاعيم تفاهم الحكم عادل ١‏ 


أسمري والحكم ريمون زبانةء 
") كان مستوى اللقاء جيدا. 











د شار ديدوب عملاق ١‏ 
؟) أصيب أحمد دعنا تتمنى له 
الشفاء. 

غ) اشرك مدرب العمل عددا من 
الناشئين. 

0 يعد المباراة وى قاعة العمل 
القى عميد القساوصة عبد الله ابو 
جاير كلمة شكر فيها ياسل على 
مجهوده مع فريق العمل وقدم له 
كاسا تقديرية كما قدم السالزيان 
: درعا تقديرية وقدم العديد من 
الرياضيين جوائز للاعب الخلوق 
ياسل معايعة ويعدها وزعت 
الحلوى والمرطبات في الحقل. 


عو يطة بطل العالم 
في 05 الاف متر 

روما قيما يل نتيجة نهائي 
سباق ---5 مقر / رجال/: 
نهيية/ صديد عويطة/ ال مغرب 
فضية/ دوميتجوس كاستدرو / 
البرتغال 
بروئزية/ جاك باكتر/ بريطانيا 





سباق النتايع 
روما فيما يلي نتيجة نهائي 
بطولة سياق ؛ في ٠٠١‏ متر نتابع 
رجال: 
نهبية/ الولايات اللتحدة ‏ - 
فضية/ الاتحاد السوفيتي 
أيرونزية/ جامايكا 


| اميركا بطلة العالم في 





وقد رفض المدرب الشريف اية 
عروض مادية كرسوم للامتحانات 
من قبل الفريق الغزي بل وشجع 
وحث المتدربين المفي قدما في طريق 
فتون القتال الحقيقية ورحب باي 
لاعب او مدرب للقدوم اليه لتقديم 
أية مساعدة او للتدرب عنده ووعد 
الشريق يان يقدم الشهادات في 
اقرب وقت لجميع الذين تخرجوا . 

. وقيما يل اسماء الناجحين من 
المعهد الاسلامي للالعاب الرياضية 
وعددهم ١١‏ لاعيا : 

عماد سليم . محمد سليم . 
وجيه شحادة . احمد سلامة ٠‏ نوار 
فرحات . انور مدوخ , علي التزلي ٠‏ 
علاء النزلي ٠‏ مثير مصلح ٠‏ فاروق 
المهتدي . مازن الحلو , منير الغرة ٠‏ 
عاهد خلة . زهدي شحتو . عصام 
عدوان ٠‏ وماهر الغرة ٠‏ . 





الصومال بطلة العالم في 
متكر 
روما فيما يلي نتيجة نهاني 
سباق ٠6٠١‏ متر رجال 
نهبية / عابدي ييل / الصومال 
فضية/ خوسيه لويس جونزاليث/ 


اسبائيا 
برونزية/ جيم سبايقي/ الولايات 
المتحدة 





شريف الحموري ناطقا 
اعلاميا لاهلي الخليل 





الخليل . قررت الهيئة الادارية 
بالتادى الاهلي بالخليل اعتماد 
شريق الحموري ناطقا اعلاميا 
لتغطية النشاطات الرياضية ء 
ويرجى من جميع الصحف عدم 
نيول اي خير رياضي يتعلق بالنادي 
الاهلي الا عن طريق الناطق 
الاعلامي 

مع تمثيات الشعب الر يافي 
للزميل الحموري بالتوفيق في مهعته 






1ك كدة ! 


' للاستفهام ‏ عكسها عملة يايانية 


الثلاثاء 8 ايئول /امذام صفحة © 





عم ام ع اجر ا إن ا © اخ ص 





افقي وعمودي : - 

- فيلم للفنان فريد الاطيش - نصف حب ؟) فيلم للفنان فريد‎ )١ 
)5 بمعنى ود معكوسة *) حرف جر اغنية للمطرب فريد الاطرش‎ 
*)0 قطع او قرر وقصل  اغنية لفريد الاطرش  تاء مريوطة‎ 
احد‎ )١ عكسها قك  عكسها ازشد  اغنية للمطرب فريد الاطرش‎ 
من ابتاه ادم حرفان متشايهان 7) نصف تمد‎  نيدلاولا‎ 
اسم علم مؤنث 8) حيوان‎ 
يحر بالانكليزية  عكسها حرف نصب  من حروق اللغة‎  يبطق‎ 
العربية 4) حرفان متشابهان  حرفان متشايهان حرفان‎ 
.. قذف محكوسة‎  ,',اهءاشتم‎ 


حل المربع السابق : 


افقي : 

)١‏ أكرم هنية ؟) نوبائي 0000 سميح القاسم ؛) ان ن031) 
...... 1) ياسر عرقات لا) وايا وحل 8) نابلس -لم ام ة) 
سبع حدع 

عمودي : ل 


)١‏ أعانم ‏ يونس ؟) كوسا ‏ اياب ”) ربا عباس 4) ام ب 


قن ه) حنة ع )١‏ ني اين رل) فول 8) اسيا ‏ احمد 4) 





ه الحمل : ٠١  راذآ ”١‏ ئيسان 
ابتعد عن الروتين قدر اللستطاع . قد تجد نفسك محشورا بين حساد 
لك فانتبه لذلك ولا تتح لهم فرصة للنيل متك . 


ه الثور : 7١‏ نيسان ٠١‏ أيار 

ارتياح نفسي هذا الاسيوع . ولكن حاول الا تخ تغض الطرف عن كل ما 
يجري حولك 
+ الجوزاء : 5١  رايأ 7١‏ حزيران 

شخص كيير السن قد يسيب لك مشكلة ‏ اهتم بالامور الدقيقة 


واترك الحقد جانبا . تردد قد يضر بعصلحتك 
» السرطان : 77 حزيران ”77 تموز 

لا تبح باقتراحاتك العملية لاحد . 
المحافظة على هدوء اعصابك قدر الامكان 
الاسد : 77 تموز 7 آب 

استخدم ضميرك في الحكم على اعمال الاخرين . 
فاعرف كيف تنظم مصروفك العائلي 
» العنراء : لال آب ”3 ايلول 0 . 

تجتاز هذا الاسبوع بقوة ارادة وتركيز في الافكار . احذر من شخص 
قريب لك يخطط للايقاع بك 
» الميزان : 77 ايلول ‏ ؟” تشرين الاول 

مفاجاأة سارة في الوسط المهني رغم تعرضك لبعض المشاكل العملية . 
امل كبير سوف يتحقق 
ه العقرب : ؟” تشرين الآول ‏ ؟؟ تشرين الثاني 

شخص يدخل حياتك و يسيب لك عدة مشاكل . خسارة مادية 
صغيرة انتبه لصحتك ولا تكثر من السهر 
«ه القوس : 7" تشرين الثاني »١‏ كانون الاول 

جمود في العمل يضايقك احد الاصدقاء المسربين بحاجة الى مساعدة 
فمد يد المساعدة له ولا تبخل 
ه الجدي : ؟7 كانون الاول 15 كائون الثاني 

بشرى طيبة هذا الاسبوع في طريقها اليك . ثمة متاعب فكرية في 
محيط الاسرة او مع من تحب 
» الدلو : ٠١‏ كانون الثاني ١8‏ شباط 

انت عاطف جدا . كن حذر فقد تفقد قوة التاثير . تواجه مشكلة 
فاستخدم قوة الاقناع حتى تتخلص منها 
ه الحوت : 7٠١  طابش ١95‏ آذار 

كن اكثر تفاؤلا في مواجهة الحياة . لا تغامر في مشروع غير واضح . 
مشاكلك الصحية ليست خطيرة 


احدهم يودي مشاعرك فحاول 


أنت بحاجة للمال 
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ااخل ال ]| 
ة تعديلات على 3 
هذين الرسمين 

















[ رغيفا ام قلما؟ ] 

وتبرز هذه الحقيقة عندما يدخل 
رب الاسرة امع الاخذ يعين 
الاعتبار ان متوسط عند افراد 
الاسرة القلسطينية تتراوح ما بين 
5 شخصا وبمجرد انتهاء 
العطلة الصيفية. وبداية العام 
الدراسي الجديد. يمقارنة اختيارية 
صعبة يطرحها بشكل تساؤل هل 
يقدم لاولاده رغيقا ام قلما... 
قميصاام دفكرا... بتطلوناام 
حقيبة؟ 


ويترجمح هذا الواقع ابعاده 
ببصمات لا تزول ليس في حياه تلك 
الطفلة ١1١‏ عاما التي تناقلت 
قصتها وسائل الاعلام الاسرائيلية 
حيث اضطرت لسرقة النقود لشراء 
الدقاتر اللازمة لها ولاخيها كي 
ينهبا الى المدرسة. في الوقت الذي 
اعرب فيه مدير عام وزارة المعارف 
«شمشون شوشاني» بان افتتاح 
السنة الدراسية كان يوم عيد وفرح 
وانما في حياة عائلة محمد الصواف. 
الذي تعتبر النموذج الحي على 
ا مستوى اللعيثي الني يعيشه سكان 
المناطق المحتلة. فالصواف الذي 
اجبر وبقوة المستوطنين اليهود. ان 
يغادر هو وعائلته البيت والفرن 
السذي يمتلكه ني حارة الشرفة 
«اليهود» في عام احذاء هو رب 
عائله عدد افرادها يتجاوز ال ١7‏ 
فردا. مجمعوع الابناء الذين ينهبون 
الى المدرسة احد عشر ابنا يتوزعون 
كالتالي : خمس بنات يدرسن في 
مدرسة النهضة الاسلامية في القدس. 
منهن ثلاث بنات فى المرحلة 


مؤسسة الوطن 
للاعلام والنشر 
والتوزيع 
سجل حالا... 


طفلة تسرق... ومتاعب مادية 


بها 


© 


في تعليم 


احد عشر ابنالعاتلة فلسطينية بالقدس ‏ 








الابتدانية. وابئتان في المرحلة 
الاعدادية 


كما ان هناك ابنتان تذهيان الى 
مدرسة الاتحاد النسائي العربي 
بالصف الثالث الثانوي «التوجيهي» 


وابنة اخرى تدرس في الكلية 


الابراهيمية سنة ثاتية واما الاولاد 
فهتاك ولدان يدرصان في دار الايتام 
الاسلامية بالمرحلة الاعدادية .والاين 
الاكبر وهو عبد الله يدرس في احدى 
الجامعات الامريكية / قسم هندسة 
/ سنة رايعة . 


رخ 


تعلم ١١‏ ابنا 

وامام الارتفاع الحاد الذي لم 
ينكره «شوشاني» وسط فرحه 
بيداية العام الدراسي ما طرا من 
زيادة بالاصعار على كافة انواع 
القرطاسيات وخاصة ما نكرته 
الصحف المحلية. من ان الزياده 
التسي طراأت على اقلام الرصاص 
والتي وصلت الى ١8‏ بالمانة والدفاتر 
8 بالمائة يدفع ليس بالصواف فقط 
وائما بكل رب عاتلة فلسطيتية لان 
تدخل في مقارنات... حول ماذا يوفر 
لعائلته من اوليات اساسية وخاصة 
وعلى سييل انثال اذا كان احد ايناء 
الصواف. ولنختاره بالمرحلة 
الاعدادية, فهو يحتاج وعل اقل 


1 ارتفاع جنونى وعع.ائلة 





سجل حالا... 


سجل في احدى الدورات الصباحية أو المسائية 


» لتحسين شروط عملك ودخلك. 


ه لتعلم مهنة اضافية لعمل ثانوي 


ه لتنمية هوايتك الجميلة. 
« لزيادة تقافتك ومعلوماتك. 


ه معهد الوطن للثقافة والعلوم ٠.‏ 
الخليل ‏ عين خير الدين مقابل البلدية 


تمنيت 


© دورات كم 


دراسة احداها 


ه٠ دورات جديدةمشوقة ه.صباحيةومسانية‎ ٠ 
برسوم رمزية‎ 
9/4 ه التلفزيون الملون والقيديو: وتبدأ يوم الثلاثاء‎ 


التصوير القونوغرافي: (تصوير. تحميضء طبع) عادي وملون 
تبدأ الاربعاء 5/6 


© الصحافة والاعلام وتبدا يوم الاثنين /ا/5 


ه الخط العر بي والاعلانك 


» الكمييوتر: يرمجة وتحليل نظمء بيسكء كو بول 

ه الطباعة: عربي ٠‏ عبري ٠‏ انجليزي 

ه دورات لغة عبرية (للمبتدئين والمتوسطين) وتيدا الاحد 5/1 
» دورة لغة انجليزية محادثة: ولغة انجليزية لرجال الاغمال 
ه دورة محاسية لجميع المستويات. 

© دورة رسم معماري أو رسح صناعي 

» دروس تقوية مدرسية للمرحلتين الثانوية والاعدادية: 

ه» اللغة العربية © اللغة الانجليزية © رياضيات © فيزياء »© 


كيمياء. 


البرامج تقدم بواسطه فريق مؤهل. وعلى أحدث 
الوساتل العلمية والتربوية ٠‏ وفي موقع ممتاز. 
قسم خاص للترجمة » والتصوير وطيع الافلام العادية 


: والملونة. 
ملاحظظة: 


ه المعهد بحاجة الى سكرتيرة » 


الادارة 
الصحاني ناية . الهشلمون 





أن رب العائلة القلسطينية وفي ظل الوضع الاقتصادي المتازم 
والدخل المحدودء اصبح يعيش ما بين اختيارات وبدائل 
ضرورية... واختيارات وبدائل اكثر ضرورة وليس بين ما هو 
ضروري... وما هو كمالي؟ 


تقدير عند التحاقه بالمدرصة ما يزيد 
عن .هه دفترا يشكل مبدتيء 
تتراوح اسعارهم ما يين ١ "١‏ 

اغورة ويحسبة بسيطة يكون الناتج 
لشراء 70 دفترا مع الزبياده الطارئة 
على الاسعار تساوي عل اقل تقدنر 
٠١‏ شبقلا هذا هوضا عن الملبوسات 


والاقساط والكتب والمساطر وغيرها 
من القرطاسيات التي يحتاجها وعلى 
مدى عام كامل. 

ويعلق طارق الصواف «بالصف 
الثالث الاعدادي» قائلا : كما ان 
هناك بعض امعلمين النين يطالبون 
التلميذ بفوق حدود طاقة عائلته 
المادية من شراء دفاتر وادوات فنية 
ومهنية لا يستخدمها طوال الحام. 


الثمن للخروج من الازمة 

وما هو الثمن الذي سيدففه 
الصواف حتى يوفر تقريبا لتغطية 
نفقات اولاده الاحد عشر في بداية 
العام والتي تزيد عن ٠٠١‏ دينارا 
اردثيا اتي بحدود «78» الف و 4-١‏ 
شيقل جديد. 

ويقول محمد الصواف :«لو كان 
الثمن أن اشحد من اجل تعليم 
اطفالي فاتني سوف افعل. فانا لا 
اريد ان يكون مصيرهم مثل مصيريء 
ومصير زوجتي. لا يعرفون فك 
الحرف ويشتقلون مجرد عمال. 

ويحاول الصواف لكي يخرج من 
الازمة الاقتصادية والتى يشعر يها 
دائما وليس فقط مع يداية كل عام 
دراسي ان يضع كل بداتل في السلعة 
الواحده قبدلا من ان يشتري كيلو 
بتدورة من التوع اللمتاز ويصعر 
شيقل ونصف. يقبض يده ليشتري 
كيلو بندورة «مضروبة» او طرية 
كسما يعرف بلغة السوق وباقل تمنٍ 
وهكذا يفعل مع باقي السلع 
الاساسية حتى يستطيع بالتالي ان 
يوفر كافة المصاريف والمستلزمات 
الدراسية وحتى المصروف اليومي 
حيث يحتاج لاحد عشر ولدا ما 
يزيد عن ١١ا»‏ شيقلاء ويصل هذا 
المبلغ شهريا الى م*77» شيقلاء 


اصرار ومتاعب عمل 
ولا ثغعتخرب موقى الصواف في 
أصراره على تعليم (زؤن, وهو الذي 
رقض كل الاغراءات ثمنا للتنازل 
عن مخبزه. وذهب ليبدأ من جديد 
في مخيزه الحالي الذي يقع في شارع 


المتدس/ شارع صايجا لدين 29" قمعم 2ع بده رع 

إنتسل © لساعة راثت الما صعانة انواع ا مريطيا ١‏ 
2 عام 0 

عيب بن برقا وأهد لو سوا طم مدتحيات باسم تيد مادق 







العكاري بالقرب من حارة القرمي في 
القدس. حيث كلف تصليحه ما 


يقارب ال 5-٠‏ دينارا ومنزل يتكون 


من ثلاث غرف صغيرة متداعية 

الجدران هزة تؤول به الى السقوط 
ورغم كل تلك الظروف المعيشية 

المحبطة وخاصة «حركة الشغل 





البطيئة جدا» حيث يضطر ويسبب 
منافسة الاربعة مخابز القريبة من 
فرنه ان يرسل ابنه طارق على عربة 
يبيع فيها الخبر الذي يتكدس في 
المخيز دون ان يطلبه احد. 

يقول «اشكر الله مع ذلك على 
الصحة. لا مرض ولا عاهة» وسامضي 
في تعليم اولادي لنهاية طريق 
العمر. 
حكمة زوجة وامنية لن 

تنطفاء 

والصواف الذي يضطره طبيعة 
عمله ان ينهض من الساعة الثانية 
فجرا ولغاية الساعة السايعة مسام 


"أي يمعنى انه يقف على قدميه وهو 


ابن «006ه عاما الذي اخذ الشيب 
بخط رأسه. «8”» صاعة متواصلة. لا 
يستيقظ لوحده من النوم. فزوجته 
تستيقظ ايضا باكرا حتى تستطيع 
ان تلبي طليات واحتياجات 
ابناءهاء الذين يستعدون الذهاب الى 
المدرصة وذلك في اعداد للقطور وعمل 


اتحاد لجان المرأة.. 
للعمل الاجتماعي يفتتح 
اكثر من روضة بال منطقة 

في اطار اهتمامات ومشاريع 
اتحاد لجان الرأة للعمل الاجتماعي 






بار دادقم 


للساندو يشات وترقيبهم حتى يكونوا 
باحسن هندام واجمل منظر وخاصة 
في الايام الاوائل من بداية العام 
الدراسي. 

وتتنجح زوجته نوال «52» عاما 
في ان تكون ربة منزل حكيمة فيما 
يتعلق في وضع القواعد السلوكية 
والتربوية ليسيروا ضمتها من 
ناحية ومن ناحية اخرى قدرتها على 
تكييق ايناءها في تطاق حدود 
وامكانيات الاب المادية. 

كما تؤمن كزوجها باهمية العلم 
وتفضينه حتى على نقمة الخيز 
قتقول «اليطن لا يوجد احد يكشف 
عليه واما الحصول عل شهاده 
تعليمية تكون صلاح ضد الزمن 
وتحقيق مكائنة ومركز اجتماعي 
ييرقع الرأس يها امام الناس 

وتؤكد نوال الصواف على موققها 
هذا رغم قلة فرص العمل المفتوحة 
امام كافة الخريجين والخريجات 
والضائقة الاقتصادية ولنه سياتي 
اليوم الذي تعاود فيه الشهاده 
لتحتل قيمتها مرة اخرى. 

والامنية الوحيده التي توسدها 
قلبها وتقفل عليها هي أن ترى 
أطفائها. الاحد عشر قد حققوا 
طموحاتهم واماتيهم واحلامهم من 
خلال طريق العلم. 


من المسؤول عن صنع الحلم 
الفلسطيني؟ 

ونقول من هو اللسؤول عن وصول 
الانسان الفلسطيني لهذه الدوامة 
دوامة الجوع والحرمان الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والعلمي الذي 
يعد من اساسيات تطور الانسان 
الحضاري ونشدد ونصر على طرح 
هذا السؤال من هو المسؤول؟ سؤال 
نطرحة امام كل المسؤولين وللعتيين 
ونبقى ننتظر الاجابة العملية.. في 
من سيقرع الجرص ؟ في الوقت الذي 
لا نسطيع تغيبه وعدم “ره هو ما 
,تبذله . كافة اتحادات الطلبة 
الثانو يين ولجان الشبيبة والاطر 
واللجان والجمعيات النسائية في 
المناطق المحتلة من توفير للدفاتر 
والاقلام وكافة انواع القرطاسية 
ونلك عن طريق اقامة المعارض 
القرطاسية وباصعار معتدلة. وتنك 
في صييل ان يبقى الطفل ‏ الطالب 
الفلصطيني ينظر الى الامام 
فتحية والف تحية لمن يساهم في 
صنع الحلم... الحلم الفلسطيني 
المنتظر ٠‏ 




















في المناطق اللحتلة الحباصة بالطفولة 
ورعايتها بهدف اعدادها اعدادا 
سلميا عمل الاتحاد وبمناصية العام 
الدرامي الجديد على افتتاح اكثر من 
روضة منها قيام لجنة المرأة للعمل 
الاجتماعي في وادى الجوز في القدس 
يافتتاح روضة جديدة للاطقال 
حيث تقع الروضة خلف فندق 
الكازار فى عمارة زلاطيمو. 
والجدير ذكره أن التصجيل قد 
بدا بتاريخ 4/5/١‏ و يعتمر لفاية 
6 كما سيكون الدوام من 
الساعة الثامنة صياحا وحتى 
الواحدة يعد الظهر . 
كما تم افتتاح روضة اخرى في 
منطقة العبيدية وتضم 55 طقلا 
هنالى جاتب الاستعدادات التي 
تقوم بها لجنة المرأة في حي الثوري 
العمر الوراثي عتد 
الاطفاا, محاضرة للدكتور 
الجليلي فى غزة 
اقامت اللجِنة الثقافية في 
الجمعية الطبية العربية في قطاع 
غزة مؤخرا محاضرة طبية يعنوان 
«العمر الوراثي عند الاطفال» القاها 
الدكتور اسماعيل الجنيلي اخصائي 
الرمد في المستشقيات البريطانية 
ومتتدبي حاليا في مستشقى .العيون 
قَّ القدس. 


اعراد» في نصة - 


0 


ريئاءا لحر 







يحتاجونه من الثقافة . 


يقول الدكتور عيد الله عيد 
الدائم : ,في جلبة الحديث الذى 
بسلط الاضواء على الطراتق التي 
تستخدمها المدارس . وفي حمية 
اليحث عن دور المدرسة في تلبية 
حاجات المجتمع المختلفة ٠‏ يكاد 
المربون ينسون المهمة التي لا 


تستقيم صائر المهمات بدونها ٠.‏ وهي 
ما يتيغي ان تسعى اليه المدرسة من 
رعاية لمحتوى التربية ومضمونها ٠‏ 
وبوجه خاص من تعهد الثقافة 
بمعناها الواسع . فكرية كانت او 
ادبية او فنية او علمية او غبر ذلك 


من المكرر ان تقول ان 


قد يبدو 


على راس مهمات المدرسة تزويد 
الناشئة بزاد شقافى غني , بل قد 
يظن البعض ان هذه المقولة بديهية 
تجاوزها الزمن . وانها مهمة 
تحققها الدرسة صهوا 


٠‏ وقد يكون 


اه الدراصة لدينا مملة وتقليدية 
هذا الظن سديما اذا ادركنا من 
الثقافة معناها الضيق المجدب , 
ونلك بتزويد ذاكرة الطالب بكتلة 
من المعارف والعلوم ١‏ اما حين 
نضع الثقافة في موضعها الصحيح 
نجد ان المدرسة ‏ في كثيرة من 
انحاء العالم ‏ قلما تضطلع بدورها 


الثقاتي . ولا سيما بعد انتشار . 


وسائل البحث الجامعية - 

اجل ان الثقافة هي التي تتعرف 
الناثىء يعصره وزمائه . وتربط 
هذا العصر والزمان بالتجرية 
الثقافية الماضية, وتجعله يرى 
العالم رؤية جديدة من خلال فهمه 
له فهما جديداء وتحرك عقله كما 
تحرك وجداته ولبه. وتعرف كيف 
توقظ البراكين الخامدة في اعماقه. 
وتستطيع بالتالي ‏ أن تثير لديه 
المعرفة وما فيها من اشراق ووجد. 
ان مثل هذه الثقافة قلما تعنى بها 
مدارسناء وقلما يدرك المربون افاقها 
وابعادها . بل لقد اهمل شان 
هذه الثقافة. وضاعت حين اختلئط 
امرها يافة مرنولة انكرتها التربية 
الحذيثة وهي آفة الاقتصار على 
المعتومات وللعارقف . 


لقد وجهت التربية الحديثة 
جهدها حتى الان لابتداع الطرق 
التريوية الفاضلة على اثارة اهتمام 
الطالب. وعل ابتلاعه للمعرفة دون 
اي صد. ان ما نتكره هنا هو أهمال 
المحتوى الثقاني العمل المدرسيء 
وعدم ادراك الندور الكبير الذى 
تستطيع ان تلعيه الثقافة الغنية 
البارعة في تحبيب المدرسة للطفل , 
اما عن اثر الثقافة التي تبثها 
وسائل الاعلام ‏ على قيمتها وشانها 
- فهو أثر صطحي يل كثير ما يكون 
انيا ينسى بعد حين . وقيها يختلط 
الواقع بالخيال وهي فوق هنا 
معرضة لكثير من الاحيان الى ان 
تفقد معناها وسط مشاغل الحياة . 

من هنا كان شان الثقافة 
الناضجة التي ينيفي ان تقدمها 
المدرسة شانا لا ينازعها فيه منتازع . 
بل هو شان يسد كثيرا من ثفرات 
التعرض للثقافات التافهة او الملوثة 
او الخداعة 

ونعني بالثقافة هنا هي تلك 
التي تحدثنا عن. ثروات اشاضي 
والتي تعرف ان تصل ذلك الماضي 
بالحاضر وتجعل هذا الحافر حاضر 


ه يتركز اهتمام الام بعد انهائها عملية الانجاب في البحث على 
المدرسة الملائمة لطفلها . والتي تريد ان يتعلم فيها الطقل ٠‏ 
والحقيقة ان معظم الامهات لا ينتبهن الى ان الطفل يحاجة الى 
الثقافة يجانب التعليم . حيث اننا في هذا العصر لم تعد 
نستطيع بناء حياة عملية ناجحة لاطفالنا اذا لم نعطيهم ما 





فعلا امام المتعلم . نعني الثقافة 
التي تغني حياتتا اليومية عن 
طريق تعميق ادراكنا لكل ما فيها 
اتها ترينا | فيما ترينا ‏ واقع 
المدتية ‏ المدهش ‏ على حد تعبير 
بودلير. م 

وبعد هذا بل فوق هذا . مهمة 
مثل هذه الثقافة ان تجعلنا نصل 
الى الادراك الكلي الشامل للاشياء 
حين تدمج ما نحياه ونعيشه ببنية 
اوسع واشمل . برؤية كلية تاخذ 
الاشياء الجزنية معناها من خلائها 
اما مضمون هذه الثقافة ووساتل 
بثها في النظام للدرسي . ولا سيما 
عن طريق بث معايتها واهدافها 
لدى المعلمين . فامر لا بتسع له 
المجال هنا وحسبنا ان نقول ان 
المدرصة في هذا المجال تخطيء غالبا 
في امور ثلاثة اساسية : اولا - 





التريث عند اهمية الطرق التربوية 
دون النظر في محتوى التر بية. 
ثانيال الظن ان المتعة في التعليم 
هي وليدة تجويد الطرق التربوية 
وحدهاء. 


ثالثا ‏ اعتقاد بعض النظم 


التربوية ان توفير بعض شروط ‏ 


الحياة المدرسية الجديدة ‏ مثل 
حرية الطالب ...الخ يستطيع وحده 
ان يتصدى لمسألءة العلاقة بين 
المدرسة والطالب. : 
وقد يتساءل البعض, : هل غرس 
مثل هذه الثقافة العميقة المتكاملة 
في رؤياها ممكن في اطار المدرسة؟ 


وطاولات: الوضع الصفحات. 








ه دراسة «الكتاب» الاسلوب القديم ‏ الحديث في امريكا 


مطيعة كاملة العدد والآلات 


معروض للبيع مبطبعة تحت ات 
وليثوتايب مع حروفها مترهنا ي على ماكتات انترتايب 
الحروف الكبيرة ولودلوه مع احرفها وكمية من الرصاص 


للراجعة مع ادارة هذه الجريدة تئفون نييدن 4 


لمدرسة 


والجوا إب : الاصل أن تعي اللدرسة 
الهدف وعتد نلك لا تعدم الوسيئلة 
ويضاف الى نلك ان غرس بنور مثل 
هنه الثقافة يتم تدريجيا والشيم 
الهام هو ان تسلك المدرسة الطريق 


الجديد منذ البدإية لتحقيق هنا ' 


الهدف الذي يفسرغيايه ظاهرة العزوف 

عن الثقافة والتعليم او اتخاذهما 
حلية وزينة . او الاضطرار ال 
اصطتاعهما كالسييل للؤدي ال 
الرزق هذاعن مشاكل للدارس 
عندنا والحقيقة ان ما نراه لحل 


لكي يبدؤًا بانفسهم التعرف على 
العالم المحيط بهم واغتراف معالم 


ثقافات وعلوم هذا العصر بالمتعة ٠‏ 
٠‏ واللنة وئيس لانهم مرغمون عل 


هذه المعرفة. 

وسنورد فيما يلي احدى الطرق 
القديمة ‏ الحديثة في التر بية والتي 
ما زالت تستعمل في الولايات المتحدة 
نعتي هنا البيوت الصفيرة في المروج 
او مدارس «الكتاب» التي كانت 
منتشرة لدينا في الماضي ويبلغ عدد 
هذه المدارس اليسوم حوالي 8٠١‏ 
مدرسة مزروعة في الهواءه الطلق 
معظمها يقع في ولاية تبراسكا 
والباقي مبعثر في جنوب داكوتا 
وكاليفورئيا والاسكا وواشتطن ٠‏ 
والفريد في هذا النوع من المدارس 
التي مضى عليها حوالي قرن من 
الزمن . انها تقام في قاعة واحدة 
حديثة لا يشعر فيها الصقار ولا 
اساتذتهم غرباء في اي حال من 
الاحوال ونعل الحسنة في هذه 
المدارس هو لمرونة : فالاطفال يعلم 


احدهم الاخر حين يكون المعلم 


مشغولا وتلميذ الصف الرابع مثلا 
بامكائه العمل مع تلميز اخر في 
مستوى الصف الرابع دون اتن 
احساس بوصمة التاخر ولا بزهو 
التفوق عل اقرائه. 

وهكذا يصبح بامكان الطفل 
الذي يعاني من اعاقة في التعلم 
المعثور على المستوى الملائم لقدراته 
دون عزنة عن الاخرين وتتميز هدم 
المدارس بالتجهيزات الحديثة 
كالحاسبات الالكترونية وغيرها ٠‏ 
ولدى جميع التلاميذ نفس الكتب 
المدرسية ونقس المناهج كما تتول 
مكتبة «سوبر ميموريال لايبريري» 
تزويد المدارس بهته الكتب 
بالاضافة الى الورسائكل السمعية 
اليصرية التي توفرها «فابنتاين» 
المؤسسة الامريكية للوازم التعليمية 
البصرية هنا من جهة اما من جهة 
اخرى فنرى ان التفاني الذي يبثلوه 
المعفلمون في هذه المدارس لتعليم 
الاطفال هو الضمان الرئيسي لهم 
كي يتخرجوا ويدخلوا يعدها الى 
الكليات وللعاهد. 

ولعل من اهم ما يقال عن هذه 


المدارس هي انها تجمع بين الاقادة ٠‏ 


والمتعة . مع اعطاء الحرية التامة 
للطفل كي يتتقل في دراسته لاختيار 
المواضيع التي يفضلها دون اهمال 
غيرها من العلوم. 














ات) بحالة جيدة وكذلك ماكنة 





كن 


































سليم القاسم ف الناصرة 


الخاصرة - انتقل الى رحمته 


تعال للثقابي العريق سليم القاسم , 


الذي توفي صباح امس في الناصرة . 

أوعليم القاسم هو من مواليد 
4 من سكان عسقلان سليقا وهو 
صاحب تاريخ نضالي عريق برز 
بوجه خاص في العام ١544‏ حين 
انتخب سكرتير! لجمعية العمال 
العرب في فلسطين ٠‏ 

ولدي انقسام الجمعية ساهم 
مع زملانه في تاسيس مؤتمر العمال 
بعد كيام اسرئئيل بعدة سنوات . 

وقد اتتخب سكرنيرا , عاما 
للمؤّتمر . وى العام ١44‏ داهمة 
الاحتلال وهو معتقل في سجون لملك 
المصري قاروق . فاحتل الجيش 






السلطات تجمد قرارها 
الاخير الخاص بتحصيل 
رسوم اضافية من طلبة 
القدصس 

الضقة الفربية ‏ قررت 
التسلطاتالاسرائيإية تجميد قرار 
تحصيل رسوم اضامية من طلية 
القدس الذين يدرسون في مدارس 
الضفة حتى يتم البحث في هذا 


يفي بتحصيل رسوم تعليمية من 
الطنبة المتكورين. 


وقد لقي هذا القرار احتجاجا 
كبييرا بين اوساط المواطتين 
والهيثات والؤسسات التعليمية في 
الارنضي المحتلة. 1 





تلخقبيد عدد من شوارع 
مخيم جباليا 

غزة . باشر المجلس القروي ف 
جياليا خلال الايام الماضية بعملية 
تعبيد ورصف عدد من الشوارع 
الرئيسية بالمخيم ويجري الان 
العمل في شارع الفالوجة بمفرق 
القطاطوه من اجل تعبيد هنا 
الشارع. 0 





سكان شارع الكمالية بغزة. 
يتذمرون من وجود .اترية 
وقمامة بشارعهم 

غزة ‏ يشكو سكان. واصحاب 
المحلات يشارع الكمالية لوجود 
اترية ورمال وحصى في ذلك الشارع 
وبعضها يملا قسم كبير من الارصفة 
القديمة كما يطالبون يرفع القمامة 
الموجودة بين عمارة دير اللاتين 
وللعمارة الملاصقة لها. 

ومن امعلوم أن شارع الكمالية 
وشارع رئيسس اخر تقع فيه مدرسة 
نمونجية للاطفال الذين يضطرون 
للسير قي وسط الشارع لعدم وجود 
ارصفة حديثة. مما يعرض حياتهم 
















المرور. 





على تنظيم المرور اثناء العطلة 













بارتياح ورضى المواطئين- 
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: اعلان 
اللجخة المحلية لليناء والتنظيم 


قي القدس 


«53 ةتون سان السيد جهادعيد 
العرَئيز فطينه من القبص قد تقدم 


7 للجنة المحلية للبناء. والتتظيم 
يطلب للحصول على رخصة بتاء 


لانشاء بناء جديد. الواقعة كفر 
عقب القدض - حوض 5 - 
قطعة 7 لروة 

يمكن تقديم الاعتراض يشان : 
الزيادة في ارتفاع اليتاء 6يرة متر 
أي بنشبة غهرء متر فوق الارتفاع 
للسموح به وهو -ذرة متر 

. خلال اسبوعين .من تاريخ هذا 
الاعلان الى اللجنة بدائرة مهندس 
.لئدينة يشارع ملل رقم م530» 


مع الاحقرام 
أ.كحيلا 
وئيس. اللجنة المحلية 



















المجلس الاهلي للسلامة على 
الطرق بالخليل يواصل نشاطاته 
. الخليل ‏ يواصل المجلص الاهلي للسلامة على الطرق نشاطاته المكثفة 


على .جميع الاصعدة بمناسبة اقفتداح المدارس ياصدار نشرات ارشادية 
وملصقات تحذيرية وجولات يومية على الشوارع والارصفة وتفقد أشارات 


وكان المجلص قد وزع جوانز مدرسية عل طلاب الدورة الذين اشرقوا 


يقومون يواجياتهم امام مدارسهم عند الصباح وللساء. 

ومن جهة اخرى عقد في حلول يوم أمس ويدعوة من المجلس الاهلي 
اجشتماع كبير ضم رجالات الاصلاح والعطاوي في المحافظة ونكك لتقديم 
الاققراحات والدراسات الجذرية المتعلقة يحوادث السير من جميع 
جوانبه في التأمين والعطاوي العشائرية. 
وقد قوبل النشاط والتحرك العمل الذي يبذله رئيس واعضاء المجلس 


الاسرائيئ, الصجن واحتفظ بجمييع 
المعتقلين السياسيين وبينهم سليم 
القاسم . وحين خرج من السجن 
واصل عمنه ونصاله وطنيا وتقابيا 
واتتخب عضوا في اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الاسرائيل ثم في 
المكتب السيامي وسكرتيرا لمنطقة 
الشاصره للحزب حتى العام كهةاء 
وهو عضو في الاداره القطريه للجبهة 
الديمقراطية ولئساواه وفي سكرتارية 
اللجنة القطرية للدفاع عن الاراضي 
العربية - 

وقد نعت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي أآمص الفقيد القالي - 

وسيصجى جثمان الفقيد في بيت 
الصداقة في الناصرة الساعة الثانية 
من يعد ظهر اليوم الثلاثاء 4 5 
-47 هفي الثالثة تلقى كلمات 
,الوداع . وي الرايعة يستمر الموكب 
الجتائزي الى المسجد الابيض ومن 
ثم الى مثواه الاخير . 


. و2‎ ٠ ©» هه‎ 5 ٠ 57 

لنسماحلها بتطو ير اجزاء من طائرات «اف15١»‏ 

ابو ظيسي - نكرت صحيقة الإاسرائيلية كيديل عن القاءها 
«الاتحاده الظبيائية في عددها أمص المشروع طائرة دلافي» الاسرائيلية . 
أن وزارة الدفاع الامريكية رقضت ونقلت الصحيفه عن مصادر في 
اقتراحا اسرائيليا للسماح لها وزارة الدفاع او الامريكية القول ان 
بتطوير اجزاء من طائرات (اف )١١‏ )- الاقتراح الاسرائيل غير عملي ولا 
الامريكية الصنع في المصائع ‏ يشكل حلا للوضع الاقتصادي 
الاسرائيلي المتدهور كما ان اسرائيل 
ليست باستطاعتها انتاج الطائرة 
(اف 1م ء 

واضاف المصدر ان اسرائيل 
ستحصل من امريكا على 5 طائرة 
من طراز (اف )١65‏ وان هنه 
الطائرات دخلت مرحلة الانتاج 
حالياء 

كما كشف المصدر نفسه عن 
رفض وزارته لاقتراح اسرائيل آخر 
للسماح لاسرائيل 'يبيع طائرات 
(فانتوم )٠٠٠١‏ وهي السسخة 
الاسرائيلية المصورة من طائرات 
القانتوم الامريكية مشيرا الى ان 
ثمن هذه الطائرة سيبلغ نحو عشرة 
ملايين دولار وهو سعر مرتفع جدا 
لهذا الطراز من الطائرات. 









مدير مكتب دودين يغادر 
الضفة الغربية !؟ 
الخليل ‏ غادر صياح أمس عن 
طريق جسر اللتبي راتب عمرو مدير 
مكتب. مروان دودين وزير شؤون 
الارض الحتلة في الحكومة الاردنية. 
واستخرقت زيارته للضقة اسبوعا 
اجتمع خلالها مع عدد من رؤساء 
البلديات والمجانلس القروية ورؤساء 
الدواتر؛؟ . 
له ا 119079 
رجال الجمارك يداهممون 
مشاغل الخياطة يقلقيلية 
قلق 1 قلقيلية داهم رجال الجمارك 
في مدينة قلقيلية وقرية حيلة عددا 
من مشاغل الخياطة وقاموا باخذ 
الاوراق والفواتير واستدعاء 
أصحابها الى مكاتيهم وطاليوهم 
بدفع ميالغ ياهظة. 


إنقل ١6١‏ طالبة من مدرسة . 
بنات جباليا الثانوية 
غزة ‏ تم نقل أكثر من ١6١‏ 

طالبة من طالبات مدرسة بنات 

جباليا الثانوية لمدرسة الزهراء 
الثانوية والطالبات هن من طانيات 
الصف الثاني الثانوي بفرعيها 

العلمي والادبي. 
ولوحظ خلال الايام الماضية 

تغيب العديد من الطالبات حيث 

فضل أولياء امورهن على بقائهن في 

البيوت نتيجة الاوضاع الاقتصادية” 

المتردية. 



























تل ابيب حذر رئيس قسم 
الانتخابات في حزب العمل 
الاسرائيلي «رعنان كوهين» وبحضور 
الوزير الاسرائيلي عبزر' وايزمان 
«المسؤول عن نشاطات التجمع في 
الوسط العربي من قوة الجمهور 
العربي الانتخابية في اسرائيل 
مستقبلا «باعتبار أن هنه القوة 
تتعاظم مع الوقت». 
وقال بآن حجم قوة العرب 
الانتخابية في اسرائيل قد يصل في 
العام ٠٠٠١‏ الى ما يعادل ٠١‏ نائبا 
في مجلص الكنيست الاسرائيل 
وعندها لن يكون من اللمكن تشكيل 
حكومة مستقرة ق اسرائيل دون 
الاخذ يعين الاعتيار هذه الحقيقة. 
وقال رعتان كوهين والذني 
شغل ونئدة ثماني سنوات متصب 
رئيس قسم اعضاء الحزب من 
العرب يان نسية السكان العرب في 
'اسرائيل «داخل حدود الخط 
الاخضره بعد مرور ١١‏ عاما ستصل 
الى 27 من.مجحمل عدد السكان في 
اصرائيل ويقترح رعنان كوهين 
تبني سياسة رسمية شاملة تجاه 
السكان العرب بما في ذلك توجيههم 
لنخدمة القومية في اسرائيل كبديل 
عن الخدمة العسكرية والعمل على 
تطوير خدمات رصمية تمكن من 
التخطيط للمدى البعيد و يمكن من 


الصيفية قيل عدة ايام وما زال الطلاب 


اعلان مذكرة تبليغ حكم غيابي 
اللجنة المحلية للبناء والتنظيم | صادره عن محكمة بيت لحم 
في القدس الشرعية 


ملف رقم 410/56٠‏ , 
الموضوع : اللجنة للحلية للبناء 
والتنظيم في اعلان بموجب الفقرة 
)١5(‏ لقانون البناء والتنظيم لسنة 
6 فى ما يلي القانون. 

«احصيطه علما بهنا التيليغ 
(اعلان) بنموجب الفقرة «خال» 
161 لنقائون يأن السيده وداد 
محمد عبد الحي يغمور من القدس 
قد تقدمت للجنة المحلية للبناء 
والتنظيم بطلب للحصول على رخصة 
بتاء لانشاء بثاء جديد الواقعة 
عناتا ‏ القدس ‏ حوض ١١‏ - 
قطعة ' 3 

يمكن تقديم الاعتراض بشان : 
الزيادة في كثافة البئاء بنسبة 
مدر-# فوق التئسية المسصوح يها 
وهي 0 5 

خلال اسبوعين من تاريخ هذا 
الاعلان الى اللجضة بدائرة مهندس 
المديئة يشارع هلل رقم «55». 


الى المدغى عليه : محمد عيمسى 
علي ابو صيبعه ‏ من بيت لحم 
وسكان عمان والمجهول محل الاقامة 
فيها وليس له محل اقامة في الضقة 
القربية أصلاء 

انه يتاريخ 6/ة/امة١‏ وفي 
القضية أساس 417/75 التكونة 
بينك وبين المدعية زوجتك الداخل 
مليها يصحيح العقد الشرعي 
ايتسام داود ابراهيم ابو صييعه من 
بيت لحم وسكائها صدر الحكم 
لتسجل في سجل ١١‏ صقحة كالا 
عدد 56 المتصمن التفريق بينكما 
لهجرك نها مند اكثر عن نه من 
45/0 بدون اتن متهاويلاعدر 
شرعي مقبول وتضررها من ذلك 
بطنقة واحده بائته بينونة صغرى 
وانها لا تحل لك الا بعقد ومهر 
جديدين وان عليها العدة الشرعية 
اعتبارا من تاريخه أدناه حكها 
تميابيا قايلا للاغتراض والاستتناف 
وتابها له وعليه صار تيليقك حسب 
الاصول تحريرا في ؟١‏ صحرم سنة 
1ه وفق 6/١إلافة؟.‏ 


قاضي بيت لحم الشرعي 


























» صورة «للجدة» مع يعض احقادها. 






















وقفاة معمرة في قطاع 
غزة عن عمر ١٠١‏ عاما 

غزة . توفيت قبل أيام في مدينة 
غزة الحاجة خضرة سليمان والتي 
بلغت من العمر ١٠١‏ عاما وكانت 
الحاجة خضره والتي يسميها 
الصكان في غزة بالجدة. 

وقد ولدت في صنة ١411‏ كما. 
زارت مكة للحج عندما كانت 
الطريق الى هناك في معظمها مشيا 
على الاقدام. 

ويقولون في غزة بان الحاكم 
العسكري التركي صادر منزلها في 
سئة ١5١4‏ من أجل عمل مطبخ 
لجتوده هناك وبعدها انتقلت 
الحاجة خضرة الى بثر السيع 
وعاشت هناك حتى سنة 1548 ثم 
انتقلت الى حي الشجاعية في غزة. 

واعتادت الحاجة خضرة حتى 
أيامها الاخيرة ان تزور اقاريها 
والذين يبلغ عددهم حوالى "٠١‏ في 
أنحاء قطاع غزة وكان تذهب لاولئك 
القريبين مشيا. 

وقمد انجبت الحاجة خضرة 
عشرة اولاد من ستة ازواج جميعهم 
انتقلوا الى رحمته تعال. 


تحسين مظهر التجمعات السكائية 
العربية. 5 

ويوصي رعنان كوهين ايضا بان 
تتمثل ردود الفعل من جانب حزب 
العمل الاصرائيلي على هذه التوقعات 
بالعمل على زيادة الجهود داخل 
الوسط العربي «عرب اسرائيل» من 
أجل منع استمرار الاتجاه نحو 
التطرف الوطني في أوساطهم ولتع 
تاثير منظمة التحرير الفلسطينية 
عليهم. 

واعترف بأن سيطرة اسرائيل 
على الضفة الغربية وقطاع غزة 
وحربي ؟/اؤا وكامةا. «حرب 
تشرين والحرب اللبنانية» قد عززتا 
التوجيهات المتطرفة عند العرب 
وحسب ادعائه فانه ورغم انه لم 
تقم لدى العرب قائمة متعصبة كما 
هوالامر مع حركة كاخ 
«العنصرية» عند اليهود. فان هناك 
توجها في هذا السبيل كما انحكس 
الامر في انجازات الحركة التقدمية 
للسلام - حسب ادعائه. 

ويستند رعنان كوهين الى بحث 
اجرى في جامعة كل أييب وتبين منه 
أن تغيرا قد طرا على اعتبارات 
التصويت بالنسبة للناخب العربي 
فالعامل أو الاعتبار الايدولوجي بدا 
الاعتبار اليراغماتي ‏ الشخصي من 
قوته. وأصبح التوجه او التطلع 
المتنامي لدى العرب في اسرائيل هو 





اعلان تبليغ حضور صادر عن 
محكمة رام الله الشرعية في 
الدعوى أساس ناويد 

الى المدعى عليها: سارة يوسف 
الخطيب من سكان العيزرية 
ومجهولة مكان الاقامة واخر محل 
اقامة لها في العيزرية في بيت أحمد 
يوسف الخطيب ‏ شارع اريحا 
والمعروفة قيل الزواج باصم سارة 
اليز بيت هوارد. 

يقتضي حضورك الى هزه المحكمة 
يوم الخثلاثاء الواقع ف 4/55 /لاهةام 
الساعة التاصعة صباحا من أجل 
التظر في الدعوى اساس 41/5560 
المقامة غليك من قبل المدعية 
سميحة شحادة حسين الخطيب من 
العيزرية وسكاتها بطلب ضم احقاد 
صغار فاذا لم تحضري فى الوقت 
المعين اللنكور أو لم ترسلي وكيلا ‏ 
عنك أو لم تعتتري يجري بحقك 
الايجاب الشرعي وعليه صار تبليغك 
حسي الاصول تحريرا في. 
ااه وفق مو احكام. 

قاضي رام الله الشرعي 
حيان حنمي الادريسي 


الوفد النقابي الايطالي يزور 


الاتحاد العام لنقابيات 
العمال بنابلس 

نابلس ‏ عقد امس في مقر 
الاتحاد العام لثقاباتٍ العمال في 
نابلص اجتماعا بين وفد نقابات 
العمال البحري الايطالي وبين 
الامين العام للاتحان شاهر سعد 
واعضاء اللجنة التنفينية للاتحاد 
وممثلو النقابات العمالية في نايلس. 

وقد تم بحث اوضاع العمال 
بالضفة ومعائاتهم الناتجة عن 
تدهور أوضاع العمال في الضفة 
الغربية ومعاناتهم الاقتصادية 
ولكضايقات التي يتعرض لها العمال 
والتقاييين. 

كما كم بحث سيل التعاون بين 
ثقايات العمال البيحرية وبين 
نقابات الاتحاد العام للعمال في 
الضفة الغرمية. 


مدرب كراتيه بريطاتي 
يزور قلقيلية 

قلقيلية ‏ زار مدينة قلقيلية 
مدرب الكراتيه البريطائي مستر 
دنس والحاصل على الحزام الاسود 
دان © هن المدرب العالمي تيتو 
اتومانو على طريقة كراتيه 
جوجوريو 

وسيقوم دنس باختيار تلاميذ 
الجمعية في تهاية المعشكر وقد ايدى 
المستر دتس اعجايه يمستوى 
الكراتيه في قلقيلية رغم الظروف 
والامكانيات القليلة. 
مناشدة من أولياء امور 
طلبة مدارس جباليا 

المدرسين والمدرسات 

غزة ‏ يناشد اولياء امور طلبة 
العديد من مدارص جباليا التابعة 
لوكالة الغوث لمدرسين 
والمدرسات بعدح انزال عقوبات على 
الطلية الذين ليس بحوزتهم كتب 
مدرسية حيث أن معظم هذه الكتب 
لم تصل ولم توزع حتى الان. 

كما يهيبون بالمدرسين والمدرسات 
للاكتقاء بكتاب واحد لكل مادة كي 
يتسنى لار باب الاسر الكبيرة شراء 
هذه الكتب لاولادهم وتوفير لقمة 
العيش لهم فق ظل الظروف المعيشية 


القاسية. 





رتيس قسم الانتخابات في حزب العمل الاسرائيلي يحذر من: 


قنامي قوة العرب الإنتخابية في اسراكيل 
حجم القوةقد يصل عام ٠٠١‏ الى ما يعادل ١‏ نائبا بالكنيست | 





الرقية في تحسن مستوى الجمهور 
العربي باسرائيل وايضا التعبير عن 
تضامن الجمهور العربي مع الشعب 
الفلسطيني بالضقة الغربية 
والقطاع. 

وقدم كوهين لقيادة حزب العمل 


الاسرائيلي اقتراحا يتضمن تحديد . 


سياسة شاملة يجب على حكومة 
اسرائيل اتباعها تجاه الجمهور 
العربي وحسب قتاعته فان على 
قيادة حزبه أن تتبنى هذا الخط 

وقال كوهين بان العلاقات 
اليهودية العربية في اسرائيل ليست 
مسالة رسمية بل هي قنبلة زمنية 
اذا لم تفكر اسراتيل بحلها في الوقت 
المناسب قانها ستعود بخطورة بالغة 
على الاسرائيليين. 
مدير وكالة الغوث بالقطاع 

يزور مخيم جباليا 

غزة ‏ زار مدير عمليات وكالة 
القوث في غزة السيد يرنارد مل 
يرافقه مدير خدمات اللاجتين في 
منطقتي جباليا والشاطيء محمد 
أبو شاويش مخيم جباليا أمس 
حيث تفقد مشروع برنامج التنمية 
التابع دلامم اللتحدة للمعالجته بركة 
آبو راشب 

وقد اطلع ايضا على برتاسج 
المجلس المحلي لتعبيد شوارع 
وطرقات المخيم وما سيترتب عليه 
من نتائج تؤثر على المواطنين 
المحليين. 








في كلمة - بقية 

الفلسطينية فقدت اكثر من "7 الف 
ولكنها تماسكت وعل كافة 
المستويات. 

وأضاف أن اصواتا عديدة في 
اسرائيل ترتفع اليوم وتعترف 
صراحة بفشل غزو لبنان قي عام 
47 في مواجهة قوة شعبنا 
وحلفاته في لبنان. 

وقال عرفات ولان شعيتا 
الفلسطيني شعب محب للسلام 
العادل ومكافح من اجل الحرية 
«توام الصلام» فاته بتطلع الى الامم 
المتحدة اولا والى قوى الرأني العام 
العالمي والى كل القوى المحبة للسلام 
والحرية من أجل اقرار سلام عادل 
ودائمم في النشرق الاوسط ليرقع عن 
كافل هذا الشعب العدوان 
والاحتلال. وحتى يمكن ان نقدم 
لاطفائلنا حياتهم الحرة الكريمة 
اسوة ببقية الاطفال في العالم. 

وأضاف عرفات أن قرار اللجتة 
الدولية للتنسيق بين للنظمات غير 
الحكومية المعنية بقضية قلسطين 
باعتبار سنة ١9497‏ «سنة الشعب 
الفلسطيني» هو تعبير عن طموحكم 
الشبيل لكي يكون عام /الى عام 
السلام للشعب الفلسطيني . قخلال 
هذه السنة تحل الذكرى السبعون 
لوعد بلفور والذكرى الار بعون لقرار 
الامم المتحدة الخاص بتقسيم 
فلسطين والذكرى العشرون لعدوان 
حزيران واحتلال القوات الاسرائيلية 
كل الاراضي القلصسطينية واراض 
عربية اخرى وكذلك الذكرى 
الخامسة لغزو لبنان ومذابح صيرا 
وشاتيلا. 

ان تاريخا من الكوارث والدماء 
والضحايا البريئة والتضحيات 
الباهظة, يرتبط بهذه الحلقات 
المتصلة من العدوان الدائم. على 
شعينا في محاولة لا تنتهي. لواد 
الوطن الفلسطيني ارضا وشعباء, 
وتاريخا وثقافة, ولم يكن امام 
الشعب الفلسطيتي من خيار غير 
الاصرار على الحياة والبقاء مهما 


. كان الثمن. 


وقال عرفات وانني من هنا 
ادعوكم الى رفع الصوت عاليا. 
والعمل ب . ''لر_اثل المتاحة من 
أجل وقف الحصار اللدروب على 
مخيماتنا في بيروت وجنوب لبنان 
وكنلك وقف الغارات الجوية 
والبحرية الاسرائيلية الاجرامية 
المستمرة على المخيمات الفلسطينية 
والقرى اللبنانية وايقاف الحصار 
البحري المضروب عليها من قبل 
البحرية الاسرائيلية. 

وأضاف أنني اناشدكم العمل 
الفوري على توفير شروط الحياة 
الاولية مخيماتنا المحاصرة. ولتمكين 
الوكالات الدولية والصليب الاحمر 
الدولي من العمل ومساعدة من مقي 
من صسكانها واعادة تعمير ما دمرته 
القذائف والقنايل وخاصة مخيم 
شاتيلا المحاصر منذ اكثر من عامين 
واللحروم من الماء والدواء والغذاء 
وعناصر الحياة الاولى والذي شهد 
حتى الان اربعة مجازر واتساءل 
معكم ... الا تكفي اربع مجازر 
متكررة فق مكان واحد في الحجسد 
الواحد وكم مرة في هذا الجسد... كم 
مرة... كم مرة...؟ 

ولم يلتفت كشرون لهذا القول. 
والان ها نحن نرى الاعصار يلف 
المنطقة كلها وسيدمر مصالح كثيرة 
في المنطقة وسيفجر اشياء كثيرة في 
هنه البقعة. 

وقال عرفات أن المنظمات غير 
الحكومية قادرة بلا شك على العطاء 
والعمل المباشر لدعم صمود شعينا 
على ارضه ولتخقيف معاناة شعينا 
في مخيماته المحاصرة والمهددة... وقد 
قدم الكثير منكم الجهد الكبير لدعم 
شعينا. ودعم موقفنا العادل. 
ولتخفيف المعاناة عن اطفالتنا 
ونساتتا في اكثر من مكان واكثر من 
مناسبة ونحن باسم هذا الشعب 








الى كل من يرغب فى الالتحاق 


ي: 


بدورات مهنية مختلفة «نظرية وعملية» 


ا ميكانيكا اسنان 8 ادارة فتادق 8 


8 كهرياء وميكاتدكا ستسارات 8 


#* تجليس ودهان سيارات 


هد تصوير فوتوغراقي 


#ا راديو وتلفزيون 8 تكديف وتيريد 8 
كهرياء عامة 8 كمبيوتر ومحاسبة «ا 
الشهادات مصدقة من : وزارتي التربية والخارجية الاردنية 
» قسم خاص للتسجيل في الجامعات العربية والاجنبية 
ملاحظه : في المركز ماكنات طباعة انجليزية بحالة جيده للبيع. 


الادارة : علي الحسيني 





تقدم لكم الشكر والامتنان... وان 
وجودكم اليوم معنا هو جزء هام 
من هذا الدعم الذي يحتاجه شعيناء 
وقال عرفات وان شعيتا 
اله يقلي لنيظل مَضهَمَا كل 
تحقيق السلام العادل والدائم 
والشامل في فلسطين وفي منطقة 
الشرق الاوسط حتى يتمكن شعبنا 
من ان يعيش حرا أبيا فوق ارضه 
الحرم وان يساهم مع شعوب 
البشرية جمعاء في صنع السلام 
العالمي. ولن يتم سلام عادل في 
فلسطين الا يانسحاب اسرائيل من 
جميع الاراضي العربية المحتلة 
واحقاق الحقوق الوطنية الثابتة 
للشعحب الفلسطيني . وني مقدمتها 
حقه في العودة وممارسة حقه في 
تقرير المصير واقامة دولته الوطنية 
المستقلة على ترابه الوطني فلسطين. 
ومن هنا فنحن تعلن امامكم 
قبولنا بجميع الميادرات الدولية 
لاحقاق السلام العادل والدائم في 
الشرق الاوسط وفي مقدمتها اتعقاد 
المؤتمر الدولي الذي تصر اسرائيل على 
تحدي الارادة الدولية وترفض 
انعقادد. 
وآضاف أتثا نصر على عقد هنا 
المؤتمر الدولي وتحت رعاية الامم 
المتحدة وعلى أساس الشرعية 
الدولية وعلى أساس القرارات 
الدولية التي وافقت عليها الامم 
المحدة والمتعلقة بالقضية 
الفلسطينية وازمة الشرق الاوسط 
وقرارات مجلس الامن الدولي بما 
فيلها قراري 515 و58 ولانهاء 
الاحتلال الاسرائيل ولينان وسوريا 
وبقية الاراضي العربية المحتلة. 
وي ختام هذا الخطاب الطويل 
الذي القاه عرفات وسط حراسة 
مشددة صقق امشاركون في الاجتماع 
طويلا لرئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية . ويعقد هذا الاجتماع 
في قصر الامم المتحدة بجنيف تحت 
رعاية الامم المتحدة. 
تحليل اخباري ‏ بقية 
بالتفاوض حول بنوده ٠‏ 
وفي هذا الصيد اشار الامين 
العام للامم المتحده الى ان 
المحادثات التي اجراها مع 
المسؤولين الايراتيين في الاونه 
01.*.سره أوضحت استهداد طهران 
سبحث فرص تنفيذ قرار رقم 044 
اثناء قيامه بمهمته في الاسبوع 
القادم ٠‏ 
كما قال دي كويار ان المدير 
العام لوزارة الخارجية الايراتيه 
محمد جعفر محلاتي ابلقه بان ايران 
ستشعر بالاغتباط لقرار المجلس 
الاستجابة لدعوتها الامين العام 
لزيارة طهران ٠‏ 
ويتوقع دي كويار ان يبدا 
مهمتهفي الخليج في منتصف 
الاسبوع القادم "على ان يعوا الى 
تيو يورك يوم السادس عشر من 
الشهر الحالي. 
وقد بعث الاعلان عن ايقاد 
الامين العام في مهمة سلام الامال 
من جديد في امكانية التوصل في 
نهاية المطاف الى قبول طهران 
وبغداد ل” رار المجلس ومن ثم 
التفاوض من اجل اقرار السلام بين 
الدولتين المتحار بتين ٠‏ 
وفي هذا الصدد صرح السقير 
الاميركي لدى الامم المتحده فرثون 
والترز باند راض تماما عن توصل 
مجلس الامن بالاجماع لقرار ايقاد 
دي كويار وقال انه متفاتل للغاية 
بامكان نجاح مهمته ٠‏ 
واعرب عن امله في ان تكون هذه 
الزيارة الخطوة الاول في طريق 
انهاء الحرب العراقية الابرانية ٠‏ 


وفي واشنطن اعرب مساعد وزير 
الخارجية الاميركي ريتشارد ميري 
عن تقاؤله بمهمة السلام التي 
سيقوم بها الامين العام للامم 
المتحدة ل اطار التوجيهات التي 
أصدرها ملس الامن الدول يانه 
تتركز محادثاته في كل من طهران 
وبغداد على السعي لتنفيذ قرار 
المجلس هةة , 

ورفض ميري ان يقدم تقييما 

وقال ان دي كويار يتهب بهذم 
المهمه متمتعا بالتابيد الاميركي 
الكامل وبدعم بالاجباع من الدول 
الاعضاء في مجلس الامن وهو دعم 
له قيمته الكبيرة في حقيقة الامر . 

واكد المسؤول الاميركي الكييران 
الهدف الاساسي الذي تسعى 
الولايات المتحدم الى تحقيقه هو 
انهاء الحرب العراقية الايرانية . 

ويرى المحللون السياسيون في 
العاصمة الاميركية ان زيارة دي 
كويار ستكون ناجحة اذا افلح في 
الحصول على رد حاسم ومحدد من 
طهران على قرار مجلس الامن رقم 
0ه بشكل يفسح المجال امام بغداد 
بوقف اطلاق النار في حالة قبول 
طهران بالقرار ويوفر فرصه ذهبيه 
للمجتمع الدولي لبنل جهوده من 
اجل التوصل الى تسوية عادله 
وسلمية ١‏ ودائمه للصراع بين 
الدولتين بشكل لا يمس سيادة 
واستقلال ووحده اراضي كل منهما. 

فهل يشهد الاسبوع القادم بدايه 
مبشره بالخير . على طريق انهاء 
الحرب العراقية الايرانيه وعودة 
الامن والسلام الى منطقة الخليج؟ 
سؤال تجيب عنه تطورات الاحداث 
في الايام العشرة القادمة . 

وفد - بقية 

لجامعة الدول العربية من اللجنة 
السباعية التابعة لجامعة الدول 
العربية وتضم السعودية والاردن 
والكو يت والعراق وال مغرب واليمن 
الشمالية وتونس وامكلفة بمتابعة 
تطورات حرب الخليج اطلاع الدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن 
الدولي على موقف الدول العربية. 

وسيضم الوفد المسافر الى موسكو 
غدا الاربعاء بالاضافة الى الشيخ 
صباح الاحمد الصباح والشائل 
القليبي كلا من الحليب ميحاني 
وزير الدولة التونسية للشؤون 
الخارجية وطارق عزيز وزير 
الخارجية العراقية. 

ويزور طاهر المصري وزير 
الخارجي” الاردنية يكين حالياء 

وأعرب نزار حمدون سفير 
العراق لدى الولايات المتحدة أمس 
الاول عن اعتقاده بانه توجد فرصة 
طيبة لكي يساند الاتحاد السوفياتي 
حظر بيع الاسلحة الى ايران من 
أجل اجبار طهران على انهاء الحرب 
مع العراق. 

وقد بدات موسكوخلال 
الاسابيع الاخيرة تقاريا مثيرا مع 
ايران اثار تعليقات عنيفة في 
الصحف العراقية. وتفيد الانباء 
الواردة من نيويورك يأن موسكو 
وبكين لم تؤيدا فرض عقوبات على 
ايران. 

ووافق اعضاء مجلس الامن 
الدول يوم الجمعة الماضي على ان 
يقوم خاقيير بيريز دس كويار 
سكرتير عام الامم المتحدة ببهمة 
سلام في طهران وبغداد. 

وسيتوجه بريز دي كويار خلال 
الاسبوع السحالي الى هماتين 
العاصمتين. ولم تعط طهران للان 
رد! واضحا على القرار رقم 354 وهي 
تصر على اعتبار العراق المعتدتي. 


بسح الله الرحمن الرحيمح. 
أعلان 


ا 


أله © لالت رتتحصه© سسعمعوال] 


حل الذجمع التضرييه 


ا 


قل 





فلية جامعية سد يرطت ل الله جاه 


تحلن دائرة القبول والتسجيل بكلية المجتمع العصرية/ رام 
الله عن صدور اسماء الدفعة الاولى من الطلبة المرشحين 


للقبول. 


فعلى الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق والحاصلين على 
معدل توجيهي 71٠-‏ فما فوق مراجعة دائرة القبول والتسجيل 
في مبنى الادارة العامة للكلية ‏ بشارع نابلس وذلك لاتمام 
عملية التسجيل ودقع الرسوم المقررة حسب البرنامج التالي علما 


بان التسجيل لا يزال مستمرا :- 


السيت والاحد 156 و 
الاثنين والثلاتاء 
الاريعاء والخميس 
السيت والاحد 
الاثنين 

الثلاثاء والار بعاء 


2 


كرد وحرد لاه 
؟و ابخإلاة 
6و لولويله 


و2 


اأآلمهن التعليمية 
المهن التجارية 
انين الطبية 
الممين الاجتماعية 
اهن الهثئدسية 
للمتخلفين عن 


التسجيل. 
دائرة القيول والتسجيل 





لل سا سد و مي م ا ل ل ب ا ا م 









هه صورة لنوع الطائرة الليبية التي سقطت فوق نجامينا. لا سلكية من آ.ف.ب. 
ابليي تلب من سكان إحا ص | لدسادج لخلايها 
اا ميات ليبا و م تشار 


دم 


اس اءاطااة لببرة ووو امنا نز عام رشالب 


تجامينا ا.ف.ب ‏ ردت ليبيا 
أمس بغارتين جو يتين متزامنتين في 
عمق الاراضي التشادية بعد 48 
ساعة من تدمير التشاديين لقاعدة 
معاطن السرار الجوية / اليرية في 
جتوب شرق ليبييا. 
وكانت الغارة الليبية الثانية 
على عبيش رابع مدن تشاد من 
حيث عدد السكان وهي تقع على بعد 
٠‏ كيلومتر شمال غربي نجامينا 
وعلى بعد ١79‏ كيللقا ودانية. 
وعلم من مصدر وثيق الصلة 
بالرتاسة التشادية أن الطائرة 
توبوليف الليبية استطاعت اسقاط 
خمس قنابل على عبيش ولكن لم 
يعرف ما اذا كانت هذه القتابل قد 
أسفرت عن سقوط ضحايا أو خساتر 
مادية, 
واشارت مصادر تشادية وفرنسية 
الى أن مدرج اقلاع وهبوط الطائرات 
في عبيشر الني انتهت الشركة 
الفرنسية كولا يوم الجمعة الماضي 
من اصلاحه وزيادة طوله ليبلغ 
٠‏ مترا لم يصب باضرار. 
وفي نجامينا اسقطت الطائرة 
الليبية توبولوف ق الساعة 05رلا 
صباح أمس يصاروخ من طراز هوك 
استدعاء مبارك عوض الى 
المسكوبية للتحقيق بتهمة 
دعوته للعصيان المدنى 
تل ابيب نكرت دية 5 
«يديعوت احرونوت» الاسرائيلية 
أمس أن التحقيق حول نشاط د. 
مبارك عوض الذي كشف عنه 
للستشار القضائي للحكومة 
الاسرائيلية يوسف حريش أمس 
الاول يعود الى برنامج بثه 
التلفزيون الاردني في العام 41م 
وشرح فيه مبارك كيف ينجح في 
اقسلاق وقض مضاجع السلطات 
الاسرائيلية والذي دعا فيه الى 
العصيان المدني. 
وأضافت الصحيفة أن التحقيق 
جاء يسيب التماس قدمه المحامي 
الياكيم هعتسني وجندي من وحدة 
١‏ الى المحكمة العليا مطالبين من 
خلاله المحكمة شرح الدوافع التي 
مئعت الشرطة الاصرائيلية التحقيق 
مع د. مبارك عوض. 
وقد تم استدعاء مبارك عوض 
صباح أمس للتحقيق معه قي معتقل 
المسكوبية في القدس 








امريكي الصنع اطلقه رجال تابعون 
اللفيئق رقم 205 للمدفعية المضادة 
للطائرات ومقره في شومون شرقي 
قرنسا. 
كما طلب راديو طرايلس يعد 
ظهر آمس من السكان المدتبين في 
تنجامينا والعاملين في السفارات 
اخلاء المديئة على الفور حفاظا على 
أمثهم. 
طلب الراديو ايضا من 
الطاترات المدنية تجنب التحليق في المجال 
الجوي التشادي كي لا تصطدم 
بالطيران الحربي الليبي. 
وقد أناع الراديو هذا النداء يفاصل 
زمني متتظم. 
ثم أنذاعت وكالة الانياء الليبية 
بيانا للسلاح الجوي الليبي يطلب 
من الطائرات المدنية عدم دخول 
المجال الجوي التشادي لكي لا 
تتعرض للخطر. 
ومن جهة اخرى أكد اندريه 
جيرو وزير الدفاع القرنسي في الوقت 
الذي اغلنت فيه الصفارة التشادية 
في باريس نبا اسقاط قائفة ليبية 
فوق العاصمة التشادية أن اخطار 
المواجهة بين ليميا وفرنسا تكمن 
فقط في التوغل الليبي داخل الاراضي 
التشادية وخاصة عن طريق عمليات 
القصف 






6 
0 
اثنان من المنشقين 
السوفيات يحصلان على 
اذن بالهجرة لاسرائيل 
تل أبيب ‏ نكر متحدث باصم 
لجنة المساندة الاسرائينية مع 
اليهود السوفيات لوكالة فرانس 
بريس أن يوسف بجون وفيكتور 
بريلوفسكي وهما من اليهود 
اللسوفيات المنشقين حصلا على 
تاشيرة هجرة لاسرائيل امس في 
موسكو. 
وذنكر فيكتور بريلوفصكي امس 
لوكالة فرانس بريس في موسكو أنه 
تلقى هو ويوسف يجون تصريحا 
بالهجرة من الاتحاد السوفياقي. 
وأوضح المتحدث أن المنشقين 


] اليهوديين سيصلان الى اسراتيل في 


الاياع القليئة القادمة. 


القدس /شارع صلاح الدين/ بجانب الصراف عسيلة 
تلنفون هغ4ل/ام؟ 
مجاز رسميا من وزاة التربية والتعليم الأردندة 
تعلن ادارة المركز عن فتح باب التسجيل للدورات التالية  :‏ 


١‏ -فئيو اسنان (ميكانيكا أسنان) 


” -كهر باء وميكانيكا الصيارات 


؟ - التصوير مفوتوغرافي والفيديو (عادي وملون) (طيع وتحميض) 


> الكوافير (للسيدات والرجال) 
© -الخياطة (للرجال والسيدات) 
ا ادارة الفتادق 

٠‏ -السبباحة والدمقر 


4 -هندسة الراديو والتلفزيون والقيدي و (عاديى وملون) 


؟-صيانة الالات الكهر بانية 
*١٠-التدفئة‏ المركزية 
١‏ الكمبيوتر 


+ المحاسبة (مبتدنة. متوسطة:ء عالية) 

٠‏ الموسيقى (أورغ: جيتاره عود, ايقاع. درمز) 

5 -كهر باء وميكانيكا الصيارات مكثفة. 
» الطباعة © سكرتارية وادارة المكاتب © كهرياء © حداده ه 
تجارة © رسم معماري © مساحة ه مواصقات وحسابٍ كميات 


© مراقبة أبنية 


اللغفات : 


ه انجليزي ه عبرى ه- فرنسي سه ألماتني 
«لشهادات مصدقة من وزارة التربية والتعليم الاردنية 


قِ 





دروس تانوية للطلاب : للصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية 


© الرياضيات ٠‏ اللغة الانجليزية ٠ه‏ الفيزياء ٠‏ الكيمياء 
» قسم خاص للترجمة وطياعة الابحاث والوثائق والمستندات 
والشهادات- 
» التعليم نظري وعملي في ورش المركز الخاصه. 
» للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة ادارة المركز مياشرة. 


الادارة 


«القبس» الكويتية في عددها امس 
الاول بآن تهديدا حاد اللهجة من 
سوريا تجاه اسرانيل قد ادى الى 
منع قيام اسرائيل بتنفيذ مشروع 





استقالات بالجملة في 
مشاريع مياه الضفة 


قدم أربعة من موظفي دائرة 
مياه الضفة انغريية ممن كانوا قد 
عينوا قبل شهرين استقالاتهم من 
وظائفهم وذلك احتجاجا على ظروف 
العمل الصعية الساتدة في محطات 
ضخ الياه في منطقة تقوع شرقي 
بيت لحم المعروفة بآيار 
«هيروديون». 

حيث أن الموظف يداوم في هنه 
المحطات ؟لا ساعة عمل متواصلة ف 
كل اسيوع. دون أية علاوة لو 
احتساب ساعات عمل اضافية أو 
حتى صرف بدل وجبات القناء كما 
هو معمول به في المؤسسات 
الحكومية الرسمية. 

والموظفون الاريعة الثين-قبلت 
استقالاتهم هم من خريجي الكليات 
الفنية المتوسطة متهم من يحمل 
شهادة في الامتحان الشامل حيث 
تسلموا رواتبهم التي لا تزيد عن 
ثلاثماية شيكل جديد شهريا مما 
دفعهم الى تقديم استقالتهم بصورة 
جماعية. 
ويخثى المواطنون في المنطقة أن 
يؤدي هذا النقص في الايدي الفنية 
في مشاريع حبوية كهذه الى حدوث 
أزمة جديدة في ضخ المياه وخاصة 
أن أزمة الصيف الحالي ما زالت 
ماثلة في الانهان. 





اصاية مواطتين يِحادث 
تصادم فى قلقيلية 

قلقيلية ‏ وقع حادث تصادم في 
مدينة قلقيلية بين سيلرتين الاولى 
لمواطن من المدينة معين التركي 
والثانية لمعلمة مدرسة من مدينة 
طولكرم. 

وقد نتج عن الحادث اصابة 
المواطن معين التركي وزوجته 
برضوض في اجسامهم ولحقت اضرار 
جصيمة بالسيارتين. 


يتلمينات العسكه بال و الاوسطل 
الروات العريك سعىلاى_ سال قا 





ليه 


غر_تقليريت عاف غل_راللساي اللهاركٍ 
الحرب. : 


تل أبيب ‏ آصدر مركز الدراسات 
الاستراتيجية التابع لجامعة تل 
ابيب التقرير السنوي حول اليزان 
العسكري في الشرق الاوسط 

ويقع هذا التقرير في خمسة 
فصول تتضمن الحرب العراقية 
الايرانية والتطورات السياسية 
والاستراتيجية في المنطقة ودخول 
اسلحة تقليدية وغر تقليدية الى 
الشرق الاوسط 

ومن بين واضعي التقرير 

اليريقادير احتياط أهارون ليفران 
الذي يقول أنه يمكن الاشارة الى 
ظاهرتين رئيسيتين الظاهرة الاول 
أصاسية والثانية شاملة. 

وفمن الناحية الاساسية هناك 
خطورة ما بالنسية للتوازن 
الاستراتيجي بين الدول العربية 
واسرائيل نلسبيين هامين أولهما 
تعاظم مكثف وجدي من جاتب 
سوريا التي تقوم بتطوير رؤقؤوس 
قتانية كيماوية بصواريخ ارض 
ارض التي يحوزتها والسيب الثاني 
دخول الجيوش العربية مجالات ' 
كانت مقصورة في السابق على 
الجيش الاسرائيلي وخاصة في مجال 
الوسائل القتالية نات النوعية 
المميزة. 

واضح أن الدول العربية تتمتع 
بتفوق على اسرائيل الا أنه قالٍ آن 
وضع أسرائيل أفضل كسبيين ايضا 

وقال أن الوضع الاول هو الوضع 
العريي الشامل حيث هناك ضعف 5 


عربي منها الحرب العراقية ؛ عن قرية كقر 


الايرانية والسيب الثاني معاناة 
الدول العربية من الناحية 
الاقتصادية الامر الذي يؤثر على 
وضع الجيوش مما يودي الى 





اس لتيل عضي صواريج ذلت رؤوبردؤوج بلجولائن 
بره سورت هار للسايلك 
متهرا عن احا كط اصع الريك 


الكويت ‏ ذكرت جريدة 


يخص اقامة محطة اتصالات ضخمة 
في مرتفعات الجولان- 

وقالت القبس استنادا الى مصادر 
ديبلوماسية كبيرة في دمشق بان هنا 
المشروع يندرج ضمن الاتفاق الذي 
وقع عليه الجنرال الاميركي جيمس 
ابرمسون «مدير برناميج حرب 
الكواكب» مع اسرائيل وحسب هذا 
الاتقاق فانه كان من المفروض 
اقامة محطتين على الاقل 
للاتصالات في منطقة الهضبة بهدف 
تعقب كل ما يجري عند الحدود 
الجنوبية للاتحاد السوفياتي- 

وقالت القبس بان السوريين 





تنصيب رئيس لحاخامي 
كريات اربع 
الخليل امم تنصيب الحاخام 
دوف ليئور كرتيس لحاخامي كريات 
اربع اول امص . وذلك في احتفال 
اعتبره اليهود في الخليل المرحله 
الاولى لعودتهم الى المدينه منذ عام 
قكول 
وصرح المستوطنون انه لا يوجد 
رئيس للحاخامين فى المدينة - 
وتم الاعلان عن تنصيب لينور 
بواسطة حركة غوش ايمونيم التي 
اليعازر فالدمان وعن السفاراديم 
مثل الحاخام مردخاي الياهو في 
احتفال في كريات اربع شارك فيه 
منات الستوطنين من الضفة 
الغربية . ١‏ 
ولم يستطع رئيص الوزراء 
شامير الاسرانيلي ولا وزير الشؤون 
الدينيه زقولون هامر الحشور مع 
انهما وعدا بنلك ؟ 
وقال لفنجر ان تتصيب ليئور 
يزيد من تكاتف مجموعات 
اللستوطنين في تلك المنطقة . 





١‏ جنديا اسراتيليا ماتوا 


تل أبيب ‏ تبين تسجيلات 
الشرطة العسكرية الاسرائيلية بان 
0 جنديا أسرائيليا قد ماتوا خلال 
السنة لماضية يشكل غير طبيعي. 

وتبين سجلات الشرطة 
العسكرية بأنه تم خلال العام 
الماضي فتح 5-57 ملفا جنائيا ضد 
جنود وضياط من الجيش الاسرائيل 
بما قي ذلك ١!8-‏ ملقا يخصوص 
مخالقفات تتعلق بالممتلكات و -1اا 
منقا بخصوص قضايا الانضياط و 
47 مخالفة تتعلق بالاهمال و م58 
حالة موت غير طبيعية 544 مخالفة 
تتعلق بالاعتداء الجسدي. 





ابلغوا الاسرائيلدين بواسطة قتوات 
اوروبية بأنهم صوف يدمرون 
الاجهزة والمعدات انا اقيمت وبشكل 
فوري ‏ 

وقالت القبس باته كان من 
الواضح جدا يان السوريين والنين 
حصلوا على تغطية سوفياتية كاملة 
ودعم كانوا جادين في تهديداتهم 
لدرجة أن الاسرائيلبين الغوا عملية 
تنفيذ المشروع. 

ومن ناحية اخرئيوقالت مصادر 
ديبلوماسية في دمشق بان 
الاسرائيليين يعلمون بان الاتحاد 
السوفياتي زود سوريا بصواري 
تحمل رؤوسا نات قدرة تدميرية 
عالية وعلى ذلك فقد بدات اسرائيل 
في الاونة الاخيرة بتركيز صواريخ 
الارض ارض التي تمتلكها في منطقة 
هضبة الجولان وايضا تقوم اصرائيل 
بحهود كبيرة للتشويش في هنه 
المنطقة على الاقمار الصناعية 
السوفياتية فوقها وهي الاقمار التي 
تصور بشكل دقيق عملية تركيز 
وتجميع الصواريخ الاسرائيلية. 

وعلم أن السوريين يطاليون 
السوفيات حاليا بتزو يدهم ينوع من 
الرؤوص النووية بعد أن تبين 
لسوريا بأن اسرائيل نصيت فعلا في 
منطقة الجولان صواريخ من هذا 


التزام من اسرائيل يالتوقف عن 
اججراء تجارب على صاروخ «يريخوه 
وهو الصاروخ الذي يمكن لاسرائيل 
يواسطته تهديد مراكز اقتصادية 
وعسكرية في مناطق جنويي الاتحاد 
السوقياتي وقد المح السوفيات 
بطريقتهم الخاصة بأنهم مستعدين 
لتزويد صوريا بصلاح نووي انا 
تبين لهم ودون آي شك بآن اسرائيل 
قررت انتاج مثل هذا النوع من 
الصواريخ. 





افتتاح المدرسة العلمية 
العربية في رام الله 
رلم الله قرر مجلس امتاء 
المدرسة العلمية العربية الثانوية في 


باللغتين العربية والاتجليزية معا 
0 آن واحد. 


ويحث الجلس قف اتضمام 
الكدرسة الى برتامج البكالوريا الدولي 
الذي مقره جنيف والذي يؤهل 
العائم. 


استبعاد حرب في المستقيل المنظور. 
وقال أن التحسن لموجود في 
الجيش الاسرائيلي مرده دخول 
أسلحة مطورة الى الجيش مينها 
دبابات مركافا ” وطاتئرات فانتوم 
عدونة 
ويقول التقريسر أن الميزان 
العسكري في الشرق الاوسط يشير الى 
أن هناك اتجاها لدى عدد من الدول 
العربية لتطوير وسائل قتالية غير 
تقليدية على غرار الاسلحة 
الكيماوية التي يستخدمها العراق 
في حربة مع ايران حصب أقوال 
التقرير بالاضافة الى الاسلحة 
البيولوجية التي لم يستطع التقرير 
تحديد ماهيتها نظرا لان المعلومات 
المتوفرة عنها ضئيئة للغاية. 
وحول حرب الخليج قال التقرير 
أنه بالرغم من مرور اكثر من سيع 
سئوات عل اتدلاع نار الحرب بين 
العراق وايران فان هذه الحرب ما 
زالت تمثل مكان الصدارة وتستقطب 
اشتمام العالم بسيب ما يمكن أن 
تسفر عنه من انعكاسات ومضاعفات 
وخاصة قيما يتعلق باستمرار تدفق 
الطاقة وحرية الملاحة في الخليج. 
ولعل أهم سؤال بهذا الصدد هو 
من اين يحصل كل من العراق 
وايران على السلاح لمواصلة هذه 


رفع حظر السفر على أهاني 
كفر ثلث 
قلقيلية ‏ تم رقع حظر السقر 
شلث قضاء طوا 
والذي فرض لاكثر من شهر. 
وقد سبيت عملية المنع تاج 
واعاقة لبعض الزوار العاملين 5 
الدول العربية. 








لاجراء تفتيش دقيق 

للسياح الاسرا أثيليين 

القاهرة ‏ قالت مصادر 
ديبلوماسية غربية أن أجهزة الامن 
المصرية أصدرت تعنيمات سرية 
مشددة الى جميع منافذ البلاد 
وخاصة منافذ سيناء البرية باجراء 
تفتيش دقيق للسياح الاسرائيليين 
عند دخولهم مصر. 

وعلم من هذه للصادر أن 
التعليمات تضمنت حظر اصطحاب 
السياح الاسرائيليين لالات التصوير 
نات الطبيعة الخاصة أو لالات 
التسجيل الحساسة والتي قد 
تصتخدم في اعمال التصنت. 

ونكرت المصادر أن التعليمات 
تقضي ايضا بمراقبة السياح 
الاسرائيئيين داخل البلاد. 

وأشارت الى أن أجهزة الامن 
المصرية كانت قد ضبطت عددا من 
السياح الاسراتيليين بتهمة 
التجسس وجلب المخدرات وقامت 
يترحيلهم. 





الجيش الاسرائيلي يستعد 
لتطوير مشار يع مستقيلية 
لسلاح الذخيرة 

» نكر راديو أسرائيل أن الجيش 
الاسرائيلي صيجدد قريبا نشاطاته 
لتطوير مشاريع مستقبلية اسلاج 
النخيرة اثر الغاء مشروع طائرة 
اللاقي. 

وصرح البريقادير موشيه كيدار 
قائد سلاح الذخيرة بان سلاح 
التخيرة مطالب في كل وقت 
بالاستمرار بالتطور التكنولوجي كي 
لا يتخلف في ميزانه. 





يعقوبي ينتقد قرار الليكود 
اقامة المزيد من 
المستوطنات بالضفة 

تل آبيب - انتقد وزير الاقتصاد 
والتخطيط والاتصالات جاد يعقوبي 
أعلان وزراء التكتل الليكود اقافة 
المزيد من المستوطنات في الاراضي 
اللحتئة. 

وقال أن اقامصة مثل هذه 
المستوطتات سيكون على حساب مدن 
وقرى التطوير في الشمال والتقبي 
موضحا أنها تعتبر يمثابة دق 
اسقين اخر في نعش مسيرة السلام 
وامكانية تحقيق الصلام في النطقة. 

وكان يعقوبي يتحدث في زيارة 
قام يها أمس لحنطقة يزراعيل. 


ل 5 
هوتيكر يصل الى بون في 
زيارة رسمية تستغرق 
خمسة أيام 

بون أ.ف.ب - وصل اريك 
هونيكر رنيس دولة لئانيا 
الديمقراطية وسكرتير عام الحرّب 
الشيوعي الالماني الشرقي 5/ عامآ 
صياح أمص الاشنين الى مطار 
كونونيا بيون في زيارة رصمية 
لجمهورية المانيا الاتحادية تستفرق 
خمصة أيام وتشكل حدثا نع يسيق 
له مثيل في تاريخ دولتي المانيا 































واورد التقرير أسماء دول تقوم 
بمد أيران بالسلاح نكر منها الصين 
ليبيا وكوريا الشمائية وفيتتام التي 
وقعت على صققة ضخمة مع ايران 
عام 86 لتزو يدها بالوسائل القتالية 
وقطع القيار وكذلك دول شيوعية 
أخرى قضلا عن السلاح الليبي 
والسوري الذي استخدمته ايران في 
حربها ضد العراق. 

أما العراق الذي لم يحصل على 
سلاح لا من ليبيا ولا من سوريا 
فقد كانت قرنسا المصدر الرئيسي 
للسلاح والعتاد الحربي له بينما 
أحتل الاتحاد السوفياتي المكان 
الاول في تقرير المقاتلات الجوية 
اللحصديثة من طراز ميع 59 الى 
العراق- 


عرفات يجتمع ‏ يقية 
وقال أيو عمار في هذا الاجتماع 
أن على اسرائيل ان تشترك في مؤتمر 
دول للسلام ياشتراك الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الامن 
الدوني. 

واعرب عن معارضته لمشروع الون 
حول التسوية الاقليمية. 

وأضاف أن الاتفاق على صيغة 
المؤتمر الدولي يمكن التوصل اليها في 
اللقاء المرتقب بين وزيري خارجتي 
الولايات المستحدة والاتححاد 
السوفياتي في واشتطن خلال الشهر 
الحالي. 

عرفات يؤكد ‏ بقية 

صحيفة فايننشيال تايمز في عددها 


يدع مجالا للشك توافق للاراء يشان 
عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق 
الاوسط 

وأكد عرفات في حديثه للصحيفة 
اليريطاتية أن انعقاد مثل هذا 
المؤتمر قد حظى بالموافقة على كافة 
المستويات الدوليية وأوضح انه 
مستعد للاتضمام الى وقد عربي 
موحد لحضور عقد هذا المؤتمر. 

وقال عرفات في رده على سؤال 
بشان موعد انعقاد هذا المؤتمر علينا 
ان ننتظر فلسنا على عجل. 

وأضاف عرفات .أن الاحتمال ما 
زال قائما في أن يتمثل الهدف 
النهاتئي من هذا المؤتمر في قيام 
اتحاد كونفدرالي بين الاردن 
والفلسطينيين لانه تربطنا بشعب 
الاردن علاقة مميزة. 
الرابطة الفرنسية ‏ بقية 


الى الحكومة الفرنسية من اجل ان , 


تتدخل بحزم الى جانب شركاتها 
الاوروبيين كى يتم اتخاذ تدابير 
ملموسة ضد اسرائيل بعد الغارة 
التي شنها سلاح الطيران الاسرائيي 
على مخيم قلسطيني في جنوب لبنان 


وقد اصدرت رابطة التضامن 
الفرنسية العربية بيانا ادانت فيه 
بأاقصى شدة عمليات القصف 
الاسرائيلية الجديدة وطالبت 
المجموعة الاقتصادية الاوروبية 
باتخاذ تدابير ملموسة لايقاف هذه 
الغارات الفتاكة التي لا مبرر لها 
وليس من نتيجتها الا تأخير اى 
ميادرة للسلام في الشرق الاوسط . 
زعماء ‏ بقية 
وكان اقتراح بري قد دعا الى 
انسحاب سائر ال مقاتلين 
الفلسطينبين من التلال الواقعة الى 
الشرق من مدينة صيدا مقابل رفع 
الحصار عن المخيماتا. 
وأيرز زعماء هذه الجبهة لا 
سيما ثبيه بري ووليد جتبلاط 
ال موقف الايجابي لطرفي النزاع 
واعلنوا من ناحية أخرى انه 
صيطلق قريبا سراح المسجونين من 
الجانبين. 


الفلسطينية بهنه اللقترحات الداعية 
نوقف حرب الخيمات. 

ونكر زعماء جيهة توحيد 
وتحرير لبنان في بيان صدر في 
أعقاب اجتماع عقدوه ليلة الاحد 
الاشنين ان اسرائيل حاولت بصورة 
يانسة تسف للفاوضات اللينانية 
الفلسظيدية عندما شنت هذه الغارة 
على مخيم عين الحلوة القلسطيني 
قرب صيدا على بعد "4 كم جتوبي 
بيروت والتي اسفرت عن.مصرع 41 
شخصا واصابة 19" اخرين. 

ردا على بقنية 
الدولية تعطينا الحق في الانتقام من 
دولة اختارت أن تكون شريكة في 
معاداة ايران. وكرر رافسنجاني 
التهديدات التي وجهها امس الاول 
نيضا مير حسين موصاوي رئيس 
وزراء ايران وتؤكد ان أيران 
ستعطى في الوقت المتاسب ردا 
ملائما للكو يت. 





الصادر أمس أن هناك الان بما لا . 


وينكر أن عقد هذا الاجتمام . 
يأتي بعد أن رحبت منظمة التحرير . 


أهالي مخيم القوار ينقد 5 
يوم اضراب احتجاجا على 
الوكالة 

مخيم الفوار ‏ الخليل - قَام يوم 
أمس اهاي مخيم القوار بالاضراب 
والاجتجاج على الاعمال التي نقوة 
بها وكالة الفوث حيث قامت 
الوكالة بمطالية السؤولين والمعنيين 
7 وسساتها على عدم اجراء عملية 
خلط بين الذكور والاثاث في المدارس 


<< كما تقوم وكالة الفوث بتوزيع 
الكتب والدفاتر والادوات المدرسيه 
والقرطاسية على حامي يطاقات 
الشؤون فقط مع العلم بان جميع 
اهاي المخيم بحاجة للعون 
ولد ساعدة وكثتلك دفع رسوم 
للمد ارس 5 

وقد طالب اهالي المخيم من وكالة 
الغوث ان تقوم بحل هذه المشاكل 
باسرع وقمت والا فان الاضراب 

يستمر في جميع مؤسسات الوكالة 





































المتحدة. 


واوضح مجاس الوزراء الكويتي 
أن قرار طرد خمسسة مسن 
الدبيلوماسيين الايرائيين السبعة 





العاملين في الكويت يتعلق بسيادة , 


البلاد واعرب المجلس يوم الاحد عن 
رفضه وادانته الشديدين للممارسات 
المعادية وللتكررة من جانب ايران. 

ولا يزال لوقف هادنا في الخليج 
حيث لم يعلن عن وقوع اي حادث 
اعتداء منذ بعد ظهر يوم السبت 
بينما تنتظر ناقلتان كو يتيتان هما 
صرف سيتي وشيساييك سيتي في 
ميناء الاحمدي الكويتي حراسة 
اميركية لكي تخرج من الخليج. 

وفي طوكيو قرر اتحاد اصحاب 
السفن اليابانيين ونقابة البحارة 
اليابانيين امس سحب ثلاث سفن 
يابانية من الخليج. 

وقد غادرت السفن أمس جزيرة 
ابو نيار امام سواحل دولة الامارات 
العر بية المتحدة. 

تكتم في - بقية 

دمشق برفقة جورج هيرمان 
شلينجنزيين سفير للانيا الاتحادية 
في دمشق وموظف سوري كبير 
بالخارجية. 

وقد التزمت السلطات الالمانية 
الغربية والسورية الصمت بشان 
أطلاق سراح شميدث طبقا لسياسة 
الحكتم التي تنتهجها بون في مسالة 
الرهاتئن الالمان. 

ولا يزال الرهينة الالماني الثاني 
رادولف كورتر 07 سنة مندوب شركة 
موكست في الشرق الاوسط محتجزا 
كرمينة. 


وبريطانيان وايط'ي وايرلندي 
قدي وواحد من كوريا الجنوبية. 
وكان الخاطقون قد اعلنوا عن اعدام 
خلاقة اخرين احدهم اميركي 
والثاني فرنسي والثالث يريطاني 
دون العثور على جتتهم حتى الان. 

سياسية مطلعة في بيروت آمس 1- 
لفية اللختطفين الأجائب قٍِ د 
ستشهد خلال الشهر 08 
مفاجات هامة. 












كما أن تعريف السيد عرفات بحقائق القضية الفلسطد 
وتاكيده على أن دعم النضال الفلسطيني العادل هو دعم للتضال 
من أجل السلام العالي وان السلام والحرب يبدآن من فلسطين 
هذه التاكيدات تنطوي على الرسالة للاسرة الدولية تطالبها 
يضرورة مضاعفة الجهد لايجاد حل سريع للازمة الشرق الاوسط 
أعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه اللشروعة. 1 ذو 
1 ولم يقت رئيس المنظمة وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية 
ان يربط بينها وبين حرب الخليج التي تشكل هدرا جنونيا 
لطاقات البلدين المسلمين وهو الريط الذي يعكس الحرص 
الفلسطيتي على ايجاد حل نهائي لتلك الحرب بالنظر لانعكاساتها 
السلبية على السلم والامن الدوليين. 

وف ضوء مجمل تلك الحقائق فان الاسرة الدولية مطالية يأن 
تعي جيدا حقيقة المواقف الامريكية والاسرائيلية ومدى التناقض 
والارتباك الذي تقسم بها تلك المواقف وهو ما ينعكس سلبيا على 
الصلام العالمي ويبرز الحاجة الى بلورة موقف دولي واضح ومحدد 
يجمر اسرائيل على الرضوخ لارادة الاجماع الدولي وحضور المؤتمر 
الدولي للسلام وفق ذات الاطار الذي حددته أنشرعية الدولية. 

أننا ونحن ننظر بعين الاحترام والتقدير الشديدين لمؤتمر 
المنظمات الغير حكومية المنعقد في جنيفء. فاننا نامل ان يتمكن 
هذا المؤتمر من تحقيق الاهداف التي عقد من اجلها وان يفتح 
الطريق امام عقد المؤتمر ألدوني للسلام. حتى يحل الامن والسلام 
العادل والدائم في لمتطقة و يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه 
المشروعة التي طاما اكدت عليها القرارات الصادرة عن الامم 
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الفتلسطينية 


ازدياد عمليات بقية 
النظام وقنف الحجارة باتجاه 
السيارات الاسرائيلية وباتجاه قوات 
الامن الاسرائيلية ٠‏ 

وتقول الصحيفة بان أحد 
المعتقلين خليل صبري ١9(‏ عاما) 
من خانيونس قال «انني معتقل هنا 
منذ خمسة أشهر ونصف ولم 
يقدموذي الى المحكمة بعد وليس من 
المعروف متى ستجري هذه المحاكمة 
وانا يرىء ولم اقنف اية حجارة 

ويقول بأن سلطات السجن 
سمح لابناء عاتلته بزيارته مره 
واحدة كل اسبوعين. 

ويؤكد بان ظروف الاعتقال في 
«اتصار "» هي ظروف صعبة ويقول 
أئنا نستيقظ في السابعة صباحا 
وليس لدينا ما نفعله ويعطينا 
الحراس امكانية الخروج للفوره في 
الساحة مدة ساعتين يوميا وكل 
الايام ناكل البيض و يقوم الجنود 
بتقييد ايادي بعضنا وراء الظهور 
لعدة ساعات وهم يقولون لنا 
«هنا... لستم في فندق». 

وتقول سلطات الجيش الاسرائيلي 
بأن عملية تكبيل الايادي تجري لان 
هناك مساجين يشاغبون واحيانًا 
يحاولون ايذاء انفسهم.!!؟؟ 

ويقول معتقل اخر بانه سجن في 
«انصار "» لانه شتم جنودا من 
عتاصر قوات جرس الحدود 
الاسرائيلية. 

وخلال جولة الصحفيين قال قائد 
وحدة غزة باته ليس هناك ارتفام 
في عدد العمليات «ولكن» هناك 
مجموعات متطرفة ترغب باخذ دور 
في النضال الفلسطيني . 
وحصب قول هذا القاتد الاسرانيلي 
قلف القنايل الحارقة وتشغيل 
اللعبوات الجانبية, وقال ان عملية 
اطلاق النار على الضابط الاسرائيل 
كانت بالنسبة لنا تعبيرا عن جرأة 
لم يسبق لها مثيل من جانب رجال 
المنظمات الفلسطينية. 
وتقول حداشوت بان عدد سكان 
قطاع غزة يبلغ الان 500 الف 
مواطن عربي ومن التوقع أن يصل 
هذا العيدن حتى سنة ٠١‏ الى 
مليون شخص وحسب قول مصادر 
عسكرية اسراتيلية فان هناك خوقف 
من تزايد قوم المسلحين «للتعصبين» 
حسب وصف المصادر الاسراتيلية . 
وحول مشكنة اعمال التهريب في 
قطاع غزة قال قاقد وحدة قطاع 
خزة العسكري يان قولت الامن 
الاسرائيلية كشفت النقاب مقخرا في 
منطقة رفح وعل الحدود المصرية 


الاسرائيليية عدة انفاق وكان طول ' 


آخر نفق من بين الانفاق 
يت انفاق ابتي 
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